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Einleitung. 



X ür die Beobachtungen am Meridiankreise fanden wir ons durch 
den engenRanm, der unseren Publicationen angewiesen ist, unddurch die 
damit von Jahr zu Jahr steigenden Rückstände in der Veröffentlichung 
der Arbeiten des Institutes zu einer compendioseren als die bisherige 
Form gezwungen und geben von nun an, in Uebereinstimmung mit dem 
Vorgänge anderer Sternwarten, nicht mehr die einzelnen Fadenantritte 
und die* Lesungen an jedem Mikroskope, sowie der Alhidadenlibelle, 
sondern nur das Mittel der Fäden und das Mittel der Mikroskop- 
Lesungen, die letzteren bereits in Bogen verwandelt, sammt der aus 
der Alhidadenlibelle sich ergebenden Correction auf den fixen Polpunct 
Zur Reductioi> des Mittels der Fäd^n auf den Meridian oder des in der 
Rubrik: „Corr. deslnstr." angegebenen Werthes ntg 8 -{- cSec. 8 sind 
alle nöthigen Behelfe vor wie nach gegeben und überdiess aus nahe- 
liegenden Gründen die Zahl der beobachteten Fäden für jeden Stern 
beigefügt. Durch die weitere Zugabe einer Oolumne, welche die „Corr. 
wegen Refr.^ gibt, ist ma];i in den Stand gesetzt, aus den publicirten 
Daten so gut wie unmittelbar den scheinbaren Ort der beobachteten 
Gestirne nach beiden Coordinaten zu entnehmen, während diess bei der 
früheren flinrichtung nur für die Rectaspension der Fall war. Durch 
diese, der Autheuticität unserer Publicationen kaum Abbruch thuenden 
typographischen Aenderungeo wurde nahezu die Hälfte des bisher von den 
Meridiankreisbeobachtungen in Anspruch genommenen Raumes erspart. 
Die Manuscripte der Tagebücher liegen übrigens in voller Umständlich- 
keit für jede nöthige Auskunft bereit. 

Bis Ende April 1861 dienten für die Reduction der Beobachtungen 
die in der Einleitung des vorhergehenden Bandes angegebenen Faden- 
intervalle und der dort Seite 17 aufgeführte CoUimationsfehler. 

Mitte Mai 1861 wurde das Instrument zerlegt und die Vorrichtung 
der lichten Linien derselben Umgestaltung unterworfen, die ein Jahr 
früher sich bereits bei dem Mittagsrohre erprobt hatte. Anfangs Juli 
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konnte der Meridiankreis wieder in Thätigkeit gesetzt werden, mnsste 
aber wegen einiger noch als nöthig erkannter Aendemngen am 21. Sep- 
tember wieder demontirt werden. Anfangs October war Alles vollendet 
nnd von dieser Zeit an blieb das Instrument fflr die ganze hier publicirte 
Epoche, bis Mitte Angast 1862, ohne weitere Abänderung. 

Was jene Umgestaltung der Vorrichtung für die lichten Linien 
betrifft, so glaube ich hier nicht nur die im Jahrgange 1860 unserer 
Annalen versprochene nähere Beschreibung, sondern auch die Erfah- 
rungen mittheilen zu sollen, welche zu jener Umgestaltung führten, da 
dieselben mir nicht ohue allgemeines Interesse scheinen. Um jenen 
Lesern, welche den Jahrgang 1857 unserer Annalen mit der dort gege- 
benen Erklärung der Vorrichtung in ihrer ursprünglichen Gestalt nicht 
zur Hand haben, sofort verständlich zu sein, erwähne ich vor Allem, 
dass in unserem Falle für die Hervort^ringung von' lichten Linien in 
dunklem Felde die Fassung des Rohres beiläufig in der Mitte seiner 
Länge durchbrochen nnd vor die Oeffnung nach dem Innern des Rohres \ 
ine mit einem Gemenge von Oopalfirniss und feinem Lampenrasse 
überzpgene Glasplatte gebracht wurde, auf welcher gewisse Linien 
geritzt, also vom Ueberzuge befreit und wieder durchsichtig gemacht 
waren. Ein hinter jener Platte angebrachter Spiegel leitet das durch 
die gewöhnliche, in der Drehungsachse befindliche Lampe erhellte Bild 
derRitzen auf ein kleines seitlieh vom Hauptlichtkegel des Teleskopes 
ebenfalls im Inneren desselben befindliches Objectiv, das in der Ebene 
des Brennpunctes jene Ritzen in Form von lichten Linien sichtbar 
macht Dem verfolgten astronomischen Zwecke gemäss sind die Ritzen 
in zwei auf einander senkrechten Lagen gezogen, so dass sich im Ge- 
sichtsfelde horizontale und verticale lichte Linien zeigen. Die belegte 
Glasplatte nnd der Spiegel waren in der Hauptdrehungsachse des 
Instrumentes und sp angebracht, dass die horizontalen Linien parallel 
zu derjenigen Ebene lagen, welche durch die optische Achse des Fern- 
rohre^ und die Rotationsachse geht ^ 

Da die gewöhnlichen, von lichtem Qintergrunde sich schwarz ab- 
hebenden Fäden nicht zu entbehren sind und immer als die eigent- 
lichen Ausgangspiincte der Messung gelten müssen, so kam es darauf 
an, die Distanz der lichten Liuien von diesen Fäden zu bestimmen. Es 
fand sich nun bald, dass der Abstand der verticalen lichten Linien von 
den verticalen Fäden bedeutender Veränderlichkeit unterliege, während 
die gegenseitige Lage der horizontalen Linien und Fäden immer näiezu 
dieselbe bleibt Da vermöge der Construction des Instrumentes für die 
Bestimmung der letzteren Lage der Kreis an der Achse benützt werden, 
konnte, während man jenen Abstand der verticalen Linien und Fäden 
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durch SternYorübergänge mass, so Bchrieb ich anfangs jene wahrge- 
nommene Veränderlichkeit der Dnvollkommenheit dieser Methode zu, 
und sorgte desshalb für Anbringung eines Schraubenmikrometers, das 
durch zwei auf einander senkrechte bewegliche Fäden sowohl die eine 
als die andere jener Distanzen auf das schärfste zu bestimmen erlaubte. 
Diese Vorrichtung wurde von der Werkstätte des hiesigen polytechni- 
schen Institutes mit seltener Meisterschaft ausgeführt, und ist auch in 
anderen Beziehungen von grossem Nutzen; daher glaube ich hier eine 
kurze Beschreibung derselben einschalten zu müssen. 

Fig. 1 der beigegebenen Tafel gibt die vordere Ansicht des Appa- 
rates in natürlicher Grösse nach Abhebung der in Fig. 2 ersichtlichen 
Deckplatte AB^ in welche bei F, W das Ocular geschraubt wird. 
Fig. 2 stellt deü Durchschnitt durch die Rectascensionsschraube OL dar. 
CZ> ist die fixe Platte der gewöhnlichen Fäden; die vier Schräubchen 
an den Ecken dieser Platte (Fig. 1) haben kleine Spielräunle, um durch 
die drei Schrauben E die Fäden coUimiren zu können. Hierzu dient 
eigentlich die mittlere Schraube bei gelösten Seitenschrauben, welche 
erst nach gehöriger Stellung der Platte zur Fiiirung derselben ange- 
zogen werden. FOH ist die Gabel, welche den beweglichen Doppel- 
faden trägt, und in die bei O die Mikrometerschraube L eingreift. 
Spiralfedern bei r,j;lBr vermitteln den richtigen Gang der betreffenden 
Schieber. J, K sind • die beiden an der inneren Seite abgeschrägten 
Leisten, zwischen denen die Gabel FQH läuft. In ganz analoger Weise 
ist der Theil der Vorrichtung, welcher für die Declinationsschraube M 
dient, unter der Platte CD der gewöhnliehen Fäden angebracht. Zwei ^ 
Backen N, O nähern den betreffenden beweglichen' Faden dän anderen 
beiden Systemen. P, Q, (Fig. 2) sind die den Leisten J, -fi^^Fig. 1) 
analogen Stücke, so wie jB,S die untere Gabel für den wieder doppelten 
DecUnationsfaden, und mit dieser die Backen iV, O unveränderlich ver- 
bunden. U endlich i^t die Platte, auf welcher die sämmtlichen Apparate 
befestigt sind. 

Der Werth einer Revolution der Rectascensionsschraube des Mikro- 
meters betrug nach den ersten Bestimmungen 46."2548, der der Decli- 
nationsschraube 46."3043; die Trommeln beider Schrauben sind in 
100 Thefle getheilt, das Zehntel eiäes Intervalles lässt sich noch ganz 
wohl schätzen, so dass man an sich bei unserem Fernrohre (von 50'" 
Oeffnung, 63" Brennweite und ISOmaliger Vergrösserang) etwa 0."05 
messen könnte. Zur Beurtheilung der Sicherheit dieser Messungen, bei 
welchen immer die fixen Fäden, so wie die lichten Linien zwischen den 
beweglichen Doppelfaden gestellt wurden, also jedem einzelnen Resultate 
bei den verticalen Linien zwei, bei den horizontalen vier Einstellungen 
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ZU Grande lagen, theile ich hier and zwar absichtlich fdr die verticalen 
Fäden ein paar Reihen yon Bestimmnngen mit:' 

•istall iwischei duklem laiptfadei ud lichter llttelliftie. 
1859, Sept. 13: 2*603 1859, Sept 27: 2*791 



2.575 




2.769 


2 675 




2.809 


2.653 




2.782 


2.603 




2.782 


2.619 


Mittel. . 


. 2.787 



Mittel.. 2.671 

So yorzflglich dieses Mikrometer anch arbeitete, konnte man sich 
doch überzeugen, dass jene Variabilität damit nicht wegzubringen sei. 
Nachstehende Zusammenstellung gibt die innerhalb eines Jahres böi 
Gelegenheit der Beobachtungen am Meridiankreise von dem mit diesem 
Instrumente betrauten Assistenten« Herrn M. AlU, gemachten Messungen. 
V bedeutet die Distanz der Terticalen lichten Mittellinie von dem ver- 
ticalen Hauptfaden in Zeitsecunden, H eben so die gegenseitige Ent- 
fernung fflr die horizontalen lichten Linien undFäden in Bogensecunden. 
In der letzten Columne erscheinen die notirten Temperatüren, da die 
Vermuthung eines Einflusses von dieser Seite nahe lag. 



1668 
Mai 

Juni 



JuU 



Augr. 



Sept. 



Oet. 



15. 
18. 

4. 

6. 

8. 

9. 
11. 
14. 
15. 
30 

8. 

9. 
19. 
13. 
14. 
16. 
13. 
14. 
15« 

7. 

6. 



r 
3!124 
3 139 
3.201 
3.145 
3.145 
3.163 
3*123 
3.176 
3.161 
3.173 
3.161 
3.126 
3 154 
3.049 
3.072 
3.028 
3.028 
3.068 
3.034 
2.570 
2.599 



H t 

86."95 + 12.*2 



87.65 
86.86 
87.45 
86.76 
86.53 
86.26 
86.21 
86.12 
86.90 
86.81 
87.09 
86.40 
86.40 
86.99 
86.40 
86.40 
86.86 
88.06 
86.17 



13.0 
16.4 
15.9 
17.0 
18.4 
18.8 
20.0 
19.6 
16.2 
17.8 
18.2 
18.6 
18.0 
18.0 
17.0 
16.0 
15.0 
15.0 
13.0 



86.49 + 13.0 



1858 
Oct. 



Not. 



Dec 

1869 

Febr. 



Marx 



April 



14. 

16. 

18. 

9. 

la 

13. 
20. 
23. 
30. 

7. 
21. 
10. 
21. 
23. 
28. 
29. 

1. 

7. 
26. 
27. 



r 

2? 926 
3.052 
3.037 
2.852 
3.019 
2.938 
2.954 
2.898 
2.940 

2.787 
2.883 
2.803 
2.806 
2.784 
2.809 
2.F04 
2.790 
2.804 
2.794 
2.803 



B 
86V07 
85.75 
85.80 
87.56 
86v58 
86.81 
86.81 
86.58 
87.32 

88.29 
87.69 
87.37 
87.37 
87.69 
87.34 
87.09 
87.11 
87.30 
87.95 



+io?o 

11.0 
+ 8.0 

— 2.0 

— 2.0 

— 1.0 
0.0 

— 1.0 
+ 1.2 



+ 



+ 1.6 
0.0 
4.4 
6.9 
4.0 
7.8 
9.6 
2.6 
8.6 
10.7 
87.93 +11.4 



Man sieht auf den ersten Blick, welchen grossen Schwankongen 
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die Grössen Faosgesetet sind, während ff kanm grössere Verschieden- 
heiten zeigt, als man eben wegen unrichtiger Einstellung, kleiner Un- 
ToUkommenheiten der Mikrometerschraube etc. f&r unvermeidlich wird 
geltenlassen müssen; jene Varianten betragen inmaximo 0^631 =9/'465, 
w&hrend diese nur 2."64 erreichen; dabei bewegen sich die Zahlen 
für H zwischen ihren Grenzwerthen bald in diesem, bald in jenem Sinne, 
während sie bei Fdurch geraume Zeit nahezu denselben Werth behalten, 
oder Monate lang einen gewissen Gang zeigen und dann sich plötzlich 
ändern« Die betreffenden Temperaturen beweisen, dass die hier be- 
trachteten Veränderungen aus dieser Quelle durchaus nicht herzuleiten 
sind. Es ist übrigens wohl zu beachten, dass in den einzelnen mikro- 
metrischen Messuugen, *aus welchen obige Zahlen abgeleitet wurden, 
die erwähnte Variabilität ganz den lichten Linien zuf&Ilt, während die 
^ Einstellung auf die dunklen Fäden beinahe constant ist, wofür als Beleg 
nachstehende Zahlen gelten mögen, welche die unmittelbaren Ablesungen 
am Schraabenmikrometer für die verticalen Fäden und Linien, so wie 
den Unterschied beider Lesungen in*Einheiten der Revolution geben: 

duskler lichte ni«^^. 
Fadao Linie »«««M 

19r862 18r839 KOIS 

19.854 18.816 1.036 

19.953 18.823 1030 

19.878 19.044 0.834 

19.876 19.033 843 

19.878 18.929 0.949 

19.866 18. 887 0.97» 

19.845 18.938 0.907 

19.834 18.922 0.912 

19.843 18.932 0.911 
Die Genauigkeit der aus den Beobachtungen abzuleitenden Resul- 
tate war nun zwar sofort-^adurch ziemlich sicher zu stellen, dass man 
die wechselseitigen Distanzen beider Systeme in der Regel an jedem 
Abende zwennal, vor und nach den Beobachtungen, bestimmte, wofür 
das Folgende als Beispiel dienen mag: 

TOT lueh Tor naeh vor nieh 

1869 der BeolMcht 1869 der Boobeeht. 18A9 dar Beobaebt 

Aug. 9. —2f711 --2f661 Nov. 3. +2f723 +2*735 Not. 12. +2f708 +2f631 

2.669 2.723 2.772 2. 729 2.692 2.677 

2.674 2.698 ^ 2.757^ 2 748 2 683 2.664 

' — 2'ggl —2.694 +2.751 +2.737 +2.694+2.657 

' Mittel ^2.692 Mittel -f 2.744 ' Mittel +2 676 

Solcher Nothbehelf konnte uns aber der Verpflichtung nicht ent- 
heben, der Natur jener Variabilit&t weiter nachzuforschen. Zu diesem 
Behufe wurden zunächst von sämmtlichen eben disponiblen Beobach- 
tern in kurzen Zeitintervallen Bestimmungen der Distanzen Fvorge- 
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Qommen, ron denen ich die folgenden mitthefle. Jede dieser Zahlen 
bemht anf mehreren, nnter einander Tortrefflich stimmenden Messungen; 
das ftberhanpt darch einElemmschr&abchen festgestellte Ocolar blieb wie 
w&hrend der ganzen hier betrachteten Periode so aach während dieser 
Versuche nnverrückt stehen und die einseinen Beobachter glichen, wo es 
nOthig, die Verschiedenheit der Sehweiten durch Brillen aus. Der zweite 
und vierte Beobachter sind sehr kurzsichtig, die anderen nahezu normal 
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1858, Dec S9. 


23 


Uhr 






2f940 
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(2.932 
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2.936 
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22 
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2.928 
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2f023 


2.910 






1859, All. 2. 


22 






1.949 


2.783 
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2*775 


1 912 


2.745 
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1.954 


2.401 


1.884 


2f244 
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2.656 


1.897 


2.390 


1.752 


2.668 
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2.S56 


2.553 


2.525 


1.680 


2.611 


5. 
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2.754 
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2.738 
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2.788 
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Es stellt sich damit unzweifelhaft heraus, dass nicht nur unter den 
yerschiedenen Beobachtern, sondern auch bei einem und demselben 
Beobachter innerhalb weniger Stunden sehr bedeutende Abweichungen 
stattfinden, ja dass diese Abweichungen hier, wo jeder Beobachter 
sich besondersMflhe gab, möglichst genau zu messen, weit grösser aus- 
fielen als oben, wo der Beobachter noch völlig unbefangen zu Werke 
gegangen war. Es ist femer sehr bemerkenswerth, dass Herr Dr. Horn- 
stein durch eine Muskelwirkung auf das Auge die Distanz V will- 
kürlich ändern konnte, so wie dass Herr AI 16, wenn er an irgend einem' 
Abende besonders abweichende Werthe dieser Abstände erhielt, sich 
oft erinnerte, die lichten Linien nicht deutlich gesehen zu haben, 
während, wenn er. sich dessen rechtzeitig bewusst wurde und sein 
Auge mit Gewalt accommodirte, jene Werthe nahe dieselben blieben. 
Diese Umstände kennzeichnen die Erscheinung als subjectiv, und ich 
kann den Grund derselben nur in nachstehender Betrachtung finden. 

Da der Lichtbündel des kleinen Objectives, welches das Bild der 
lichten Linie nahe bei dem Brennpuncte des Fernrohres hervorbringt, 
mit der optischen Achse des letzteren einen Winkel bildet, so wird das 
Aendern der Sehweite eines unvollkommen accommodirenden Auges, 
wenn es gleich zu gering ist, um an dem Aussehen der Linien und 
Fäden sofort aufzufallen, eine bedeutende Aenderung des Ortes der 
lichten Linien gegen die Fäden in derjenigen Ebene, in welcher die 
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beiden optischen Achsen (des grossen und kleinen Objectives) liegen, 
also bei der Constrnction unseres Apparates in der gegenseitigen Distanz 
der verticalen Linien und Fäden bewirken, während offenbar, in det 
auf die eben genannte senkrechten Ebene, der Abstand der horizon- 
talen Linien von den horizontalen Fäden davon nicht berührt wird — 
vorausgesetzt, dass das Accommodiren in einem Nähern uod Ent- 
fernen der Netzhaut gegen die Er jstalllinse bestehe. 

. um über die Richtigkeit dieser Erklärung keinen Zweifel übrig zu 
lassen, wurde vor der Demo.tirung des Meridiankreises im Mai 1861 
eine Reihe von Versuchen angestellt, bei welchen jeder der Beobachter 
das Ocular einmal so weit hineinrückte und dann so weit herauszog, 
als es das Accommodationsvermügen seines Auges ' vertrug. Trat die 
damit verbundene, im Jahrgange 1857 unserer Annalen, S. XV, näher 
besprochene Variabilität der Distanz des lichten von dem dunklen 
Systeme nur an den verticalen und nicht an den horizontalen Linien 
hervor, so hatte man damit eine schlagende Bestätigung der oben aus- 
gesprochenen Ansichten. Die an dem angefahrten Orte erwähnte 
Theilung am Ocularrohre gab das Mittel, die jedesmalige Verstellung 
des Oculares zu' messen. Ich theile nachstehend! die Wertha der Thei- 
lungsintervalle am Ocularrohre, welche Herr G. Starke zu bestimmen 
die Güte hatte, und die angestellten- Versuche mit, deren Berechnung 
mit genauer Berücksichtigung jener Werthe der Theilung am Oculare 
durchzuführen uns. überflüssig schien. Die Striche am Oculare sind von 
der Äugenplatte weg gegen das Obj'ectiv hin gezählt. Jede Angabe in 
den Versuchen ist das ^ttel zweier Lesungen. Bei meinen Messungen 
unterschied ich zwischen rechtem und linkem Auge, weil jenes nahe 
ebenso weitsichtig als dieses kurzsichtig ist. ' * 

Scale aa tcilare des leridtaikreises. 


Sfcrioh 


liftnge in 
Wiener ZoH 
Ton 1 aus 


Tnter- 
Tall 


LADge in 
Wiener Zoll 


Stiich 


Lftnge in 
Wiener Zoll 
Ton 1 aus 


Inter- 
valle 


Lange 'in 
Wiener Zoll 


1 
2 

3 

4 


O.OOOO' 
0.0165 
0.0331 
0.0494 


1—2 
2-3 
3—4 


0.0165 
0.0166 
0.0163 


5 
6 
7 

8 


0.0706 
0.0872 
1034 
.0.1204 


4—5 
5—6 

6-7 
7— b 


0.0212 
0.0166 
0.0162 
0.0170 
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I. Icetaseeisfons dem. 



II. •eeliutlmrUen. 



iiü 


DunB* 
Mittlf. 


Uohter 
Mittf. 


Differenz in | 




^1 




Dunkl. 
Dopplf. 


Lichte 
Doppll. 


Differenz io 


12 


Rerol. 


Bog. 


Her. Bog. 


Littrow linkes Auge 

4.6 19.84819.0461 0.802 37'ri 
2.6 19.840 18.8501 0.990 45.8 


4?35 

3.1 

2.8 

4.6 

2.5 

2.8 


3.3 

4.5 
3.0 
3.5 
4.0 
3.2 


Littrow linkes Auge 

4.6 11.098 1 9.235 | 1.863186.2 
2.6 11.093 1 9.200 | 1.893|87.6 


II— I Stellung 1+0.188 
Littrow rechtea Auge 

5.5 19.838|18.9U 0.894 

3.6 19.850|18.827 1.023 


8.7 

41.4 
47.3 


Hornstein 
4.0 11.078 1 9.188 1 1,890187.4 
2.0 11.076 1 9.187 | 1.889|87.3 

Murmann 


II— I Stellung +0.129 
Hornitein 

4.019.846 18.923 0.923 
2.0 19.84818.804 1.044 


5.9 

42.7 

48.3 


5.01 11.085 1 9.206 1 1.879|86.9 
3.01 11.088 1 9.183 | 1.905|88.1 


II— I Stellung 

' WeiBi 

4.7 19.85219.015 
2.219.857 18.772 


1+ 0.121 

0.837 
1.085 


5.6 

38.7 
50.2 




II— I Stellung 
Hurmann 
5.1 19.846 18.957 
2.9 19.84818.841 


+ 0.24811.5 

889141.1 
1.007|46.Q 




II— I Stellung 
Frischauf 

4.2 19.854119.034 
2.1 19.850|l8.907 


+ 0.1181 5.5 

0.817|37.8 
0.943143.6 




] 


II— I Stellung 


+ 0.126 


|5.8| 





Das Ergebniss dieser Versache entspricht, wie man sieht, der ge- 
hegten Erwartung yoUkommen, insoferne die Verstellong des Ocolares 
ebenso. grosse Aenderungen in der Lage der yerticalen lichten Linien 
gegen die yerticalen lichten Fäden heryorruft, als s^e die Lage der 
horizontalen lichten Linien gegen die horizontalen lichten Fäden unbe« 
rührt lässt Wenn jene Aenderungen nicht immer den Verstellungen 
des Oculares proportional ausfielen, so liegt darin wohl nur ein Beweis 
mehr, dass die Accommodation des Auges an sich hier eine wichtige 
Bolle spielt. 

Mit jener Erklärung war auch das Mittel sur Abhülfe an die Hand 
gegeben. Der Apparat musste gleichsam in zwei Theile zerlegt werden, 
yon denen der eine ganz in der Stellung der bisherigen Vorrichtung 
nur die horizontalen lichten Linien heryorzubringen hat, während dem 
anderen Theile durch eine zweite, mit Ritzen yersehene Tafel und durch 
ein zweites Objectiychen, die yon den analogen Stücken des ersten 
Theiles an der Fassung des Rohres um 90^ abstanden, die Erzeugung 
der yerticalen lichten Linien übertragen wurde. 
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Einleitung. X 



Da die Fehler, welche bei der bisherigen Einriphtong dieser 
Qaelle entspringen/ anch für Differenzbestimmnngen schob f&hlbar 
werden konnten,^ so mnsste die eben angedeutete Modification nicht 
nur beim Meridiankreise, sondern auchbei dem mit Zonenbeobachtungen 
beschäftigten Mittagsrohre Torgenommen werden. Ich zog es vor, die 
Aenderung zuerst am Mittagsrohre eintreten zu lassen, um yorläufig 
Erfahrungen über die'Construction zu machen, und diese dann bei dem 
ungleich wichtigeren Meridiankreise benützen zu können. Im October 
1858 wurde das Mittagsrohr zum Behufe jener Abänderung in die Werk- 
stätte abgeliefert, welche die Arbeit wegen Ueberhäufung mit anderen 
Aufträgen leider erst im Sommer 1860 beendigen konnte. 

Zur näheren Erläuterung der Art, wie die Sache zuerst bei dem 
Mittagsrohre und dann in ganz analoger Weise am Meridiankreise aus- 
geführt wurde, zeigt die beigegebene Tafel im Massstabe von % der 
wirklichen Grösse in Fig. 3 den Purchschnitt durch die Drehuugs- und 
optische Achse des Instrumentes. Ä ist der Spiegel, welcher das von O 
kommende Licht der gewöhnlichen, fQr die Erleuchtung des Gesichts- 
feldes bestimmten Lampe auf die belegte tilastafel B wirft, *) in deren 
Ueberzug die horizontalen Linien geritzt sind; E da9 an der Ocular- 
röhre befestigte Objectivchen, welches das Bild dieser Linien in der 
durch H gehenden Focalebene des Fernrohres erzeugt. Etwas höher als 
A steht der zweite Spiegel C, der sein Licht auf die zweite ebenfalls 
höher als B stehende belegte Glasplatte Z> wirft, welche die yerticalen 
Bitzen hat. %m wieder am Ende der Ocularröhre angebrachtes zweites 
Objectivchen, das an der Fassung des Rohres um 90^ von E absteht, 
gibt bei H das Bild der verticalen Linien. 

Fig. 4 zeigt den Druckschnitt des Instrumentes in einer senkrecht 
auf die Drehungsachse durch die optische Achse gelegten Ebene. Die 
Buchstaben ^/^, C^ D haben die frühere Bedeutung. JFist das kleine, 
zur Hervorbringung der verticalen Linien bestimmte Objectiv. 

In Fig. 5, Durchschnitt des Instrumentes durch die Drehungsachse 
Si6ttkrecht auf die optische Achse, stellen sich die beiden belegten 
Glasplatten mit ihren Lichtspalten dar. 

Fig. 6 endlieh zeigt die beiden Objectivchen in einem auf die 
optische Achse senkrechten Durchschnitte der Ocularröhre. Von beiden 



*) In unserem Falle «war ei nothwendig, das Licht der Lampe mittelst zweier 
Prismen in die rechte Richtung zn bringen, da die Gestalt des Inneren der 
Drehnngsachse eiue directe Bescheinnng der Qlastafeln nicht zulies^s. Bei Ge- 
legenheit dieser Abänderungen wurde zweckmässiger die Glastafel zwischen 
Spiegel und.Ocular gestellc, statt wie früher der Spiegel zwischen Glastafel 
und Ocular. 
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XII EinUituDg. 

Linsen sind die inneren Segmente weggenommen, um dem Hanptlicht- 
kegel des Fernrohres freien Durchgang zu gestatten. 

Mit dieser Abänderung wÄre c(er weitere, nicht gering' anzuschla- 
gende Vortheil erreicht, dass alle im Jahrgange 1857, S* XV, bespro- 
chenen Vorsichten wegen unYerftnderlicher Stellung des Oculares weg- 
fallen, und dieselbe wieder völlig dem Ermessen des jedesmaligen Be- 
obachters anheimgestellt bleibt; denn offenbar sind die bei der früheren 
Einrichtung durch eine Verschiebung des Oculares hervorgerufenen 
Aenderungen in der Lage der verticalen Linien gegen die verticalen 
Fäden ganz ähnlicher Natur mit den hier besprochenen Wirkungen von 
Verschiedenheiten der Sehweite, und werden daher zugleich mit diesen 
Wirkungen behoben. 

Nachdem nun der Apparat fflr die lichten Linien die eben be- 
schriebene Aenderung erfahren hatte, handelte es sich darum, sich von 
der Wirkung derselben zu überzeugen. Von den Versuchsreihen, die 
zu diesem Zwecke angestellt wurden, führen wir hier die folgende vom 
31. Juli 1861 als eine der vollständigsten an. Für die Verwandlung der 
Revolutionen in Seconden kamen hier schon die weiter unten zu er- 
wähnenden Zahlen in Anwendung. 

•Isttni iwlsehei dinkleM laiptfaden ud llehter littelliile. 

Beobachter : Marmann 0^868 = 2f 677 

Littrow 0.899 = 2.773 

Weist (ohne Brillen) .. . 0.901 = S.779 

Hornstein 0.904 = 2.788 

Weiss (mit BrUlen).... 0.947=2.920 

Frischauf 0.951 =^'2.933 

, / ' 
Demnach ist die Variabilität desAbstandes der lichten Linien von 

den Fäden im Sinne der Bectascension zwar bedeutend verringert, aber 
noch keineswegs weggebracht Noch deutlicher tritt diess aus einer, am 
1. September 1861 vorgenommenen Untersuchung hervor, bei welcher 
das ganze lichte System durchgemessen wurde mit sehr verschiedenen 
Stellungen des Oculares, einerseits um über die Grösse der noch vor- 
handenen Veränderlichkeit jenes Abstandes genauer zu urtheilen, 
andererseits um zu sehen, ob alle lichten Linien sich dabei um die- 
selben Distanzen verschieben oder ob, wie es, die Richtigkeit obiger 
Erklärung angenommen, der Fall sein sollte, auch die Intervalle der 
lichten Linien unter einander dadurch alterirt werden. Hr. Dr. Weiss 
fand folgende Einstellungen des beweglichen Mikrometerfade^s auf die 
lichten Rectascenaionslinien 1 — 7. 
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Stellung des Ocalani 

bei Strich Liehte Linien 

2.2 ior707 i4ro65 i7ru5 2or803 24ri60 zirsni 30r9l9 

f 5 10.350 13.716 17.051 20.392 23.7^2 27.085 30.445 

somit bei Verschiebung des 

Ocnlares am 7.3 Striche Differ. 0.357 0.950 0,.394 0.411 0.418 0.482 0.474 

Aüch hier zeigt sich also die fragliche Variabilität noch, aber in 
weit geringerem Masse als früher. Während dieselbe nämlich bei der 
Mittellinie Yor der hier besprochenen Umändemng für Beobachter 
Weiss bei einer Verstelinng des Ocnlares nm ein Interrall der be- 
treffenden Theilnng 0^099 betrug, ist sie nnn auf 0^054 gesanken. Ans 
dem Gange der Zahlen ist weiter ersichtlich, dass die senkrechten 
lichten Linien sieh bei Yerrücknng des Ocnlares moch nicht Töllig 
parallel sn den verticalen Fäden yerschieben, dass also der Theil der 
Vorrichtung, welcher die senkrechten lichten Linien hervorzubringen 
hat, noch' nicht ganz an der rechten Stelle in der Fassung des Rohres 
steht Die Distanz der Fäden 1 — 7 beträgt nämlich 

bei der Stellung des Ocnlares 2.2 20r2I 2 

nnn n n 96 20.096 



Differenz 0.117 



üebrigens ist, wie Ton vornherein zu erwarten war, die Aenderung 
der gegenseitigen Distanz der lichten Linien weit geringer als die Ver- 
schiebung der einzelnen Linien. 

Um eine klare Vorstellung von der zurückgebliebenen Veränder- 
lichkeit des lichten Fadensystemes bei einem Beobachter und derselben 
Stellung des Ocnlares zu verschaffen, stellen wir hier alle von Beobachter 
Weiss ausgeführten Vergleichungen mit dem dunklen Fadennetze 
seit Anfang October 1861, als jenem Zeitpuncte, von dem an keine 
weiteren Aendenmgen am Meridiankreise vorgenommen wurden, zu- 
sanunen« 

•iiereu fwbchen diiklm littelfadeA ud ItcUer llttelliile. 

.» 

in BectasceDsion ^ in Declination Kreislage 

1861 October 4. OrSOl = 2f779 2r299 = 108r87 KreU Ott 

7. 0*S89 = 2.742 2.2S1 = 106.04 » » 

9. 0.887 = 2.736 2.299 = 106.87 » » 

16. 0.877 = 2.705 2.300 ^ 106.92 » 

• 25. 0.d77 = 2.706 2.261 ;= 105.11 • » 

NoTemberS. 0.896 = 2.764 2.299 = 106.87 » 

1862 Man . 15. 0.892 = 2.752 2.268 = 105. U Kreii West 

» 16. 0.893 = 2.755 2.260 » 105.06 » » 
26. 0.905 » 2.792 2.291 = 106.51 * 
28. 0.898 =3: 2.770 2.284 = 106.18 » 
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1B62 April 



Mu 



Juni 



Jali 
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in Deelination KreUlsg« 


22. 


orsoe 


= 


2f764 


2r?80 


=5 


105r99 Kreis West 


26. 


0.881 


= 


2.718 


2.287 


= 


106.32 » 


30. 


0.903 


=s 


2.786 


2.274 


= 


105.71 • • 


2. 


0.880 


==: 


2.746 


2.279 


= 


105.94 n 


21. 


0.894 


= 


2.758 


2.280 


= 


105.99 » » 


24. 


0.917 


= 


2.P29 


2.274 


= 


105.71 . 


7. 


0.887 


= 


2.736 


2.279 


= 


105.94 » 


12. 


0.905 


= 


2.701 


2.294 


=r 


106.64 » 


27. 


0.919 


= 


2.834- 


2.279 


= 


105.94 » 


5. 


0.901 


= 


2.779 


2.279 


= 


105.94 » » 


17. 


0.8i5 


=r 


2.760 


2^.274 


= 


105.71 • • 



Zwischen März 28 and April 22 wurden zwei Kreisomkehrangen 
Yorgenommen, die also, wie man sieht, keine irgend merkliche Ver- 
änd^rnng herbeiführten. 



1862 Jali 


25. 


0r907 


_. 


2f798 


2r300 


= 


106.9? Krei. Oit 


» 


28. 


0.909 


r= 


2.804 


2.305 


= 


107.16 » » 


1862 Angxut 


1. 


0.844 


SS 


2.511 


2.269 


= 


105.50 Kr«iBWest 


» 


2. 


0.841 


= 


24593 


2 293 


= 


106.61 » 


» 


5. 


0.855 


== 


2.636 


2.307 


3= 


107.25 » » 


» 


7. 


0.852 


= 


2.627 


2.303 


= 


107.06 » » 


* 


14. 


0.838 


= 


2.584 


2.292 


= 


106.55 » 



Diese Differenzen stimmen im Allgemeinen hinreichend gut mit 
einander überein, nur bei den letzten fünf zeigt sich eine constante 
Abweichung gegen die früheren Werthe in den Rectascensionslinien, 
sie ist offenbar verursacht durch eine im Oculare vorgekommene Aende- 
rung, da die Lesungen des Mikrometers bei dem dunklen Mittelfaden 
ebenfalls von den früheren abweichen. 

Für Dr. Murmann, der vom NoTember'1861 bis März 1862 am 
Meridiankreise beobachtete, stellen sichdieDifferenzen folgendermassen : 



1861 NoTember 22. 0r906 » 2!794 

30l 0.854 = 2.633 

DecembMT 3. 0.883 =^ 2.722 

11. 0.956 = 2.945 

28. 0.837 = 2.582 

1662 Jlnoer 3. 0.821 = 2.534 

• • 7. 0,867 = 2.642 

28. 0.886 =: 2.731 

Februar 7. 0.853 = 2.630 

8. 0.870 = 2.683 

11. 0.879 = 2.710 

2a 0.866 = 2.639 

Min 8. 0.879 = 2.710 

10.40.868 = 2.645 



2r267 
2.267 
2.276 
2.282 
2.289 
2.294 
2.283 
2.289 
2.279 
2.279 
2.284 
2.291 
2.269 
2.287 



t 



105?3 Krei« West 

105.4 » 

105.8 » 
106.1 Kreis Oi 
106.4 » 
106.6 » 

106.1 » 

106.4 » 

105.9 » 
106.9 » 

106.2 m 

106.5 » 
105.1 » 

106.3 Kreis West 
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Aach hier ist die Variation, wenn auch etwas grösser als bei 
Weiss, noch immer sehr gering, mit Ausnahme vom December 11, der 
unbegreiflicher Weise sehr stark abweicht, und wo augenscheinlich sich 
irgend ein Versehen in der Ablesung eingeschlichen hat. 

Ich behalte mir vor, die noch erübrigende UnvoUkommenheit, so 
geringen practischen Werth dieselbe auch hat, wegzuschaffen, sobald 
Herr Starke über die dazunöthige Müsse verfügt, kann übrigens nicht 
umhin, bei dieser Gelegenheit ausdrücklich zu erwähnen, dass die 
Vorrichtung im Ganzen den gehegten Erwartungen vollkommen ent- 
sprochen hat, sowohl was die Bequemlichkeit^ als den Nutzen derselben 
betrifEL Die erstere Rücksicht ist hauptsächlich durch die hier eingc- 
f&hrte Drehbarkeit der gewöhnlichen Beleuchtungsellipse gewahrt, 
wodurch augenblicklich und ohne alle Störung des Instrumentes die 
lichten Linien oder die dunklen F^den oder auch beide Systeme sicht- 
bar gemacht werden können. In letzterer Beziehung sei nur angeführt, 
dass die im Jahrgange 1857, S. X, ausgesprochene Hoffnung, den Be- 
reich des Instrumentes durch Anwendung der lichten Linien um etwa 
zwei Stemgrössen (von der 9. zur 11.) erweitert zu sehen, sich 
völlig bestätigt hat, yrib meinen Collegen schon aus den Beobachtungen 
von kleinen naneten bekannt ist, die uns am Meridiankreise auch in 
den Fällen gelangen, wo diese Himmelskörper bei beleuchtetem Gesichts- 
felde uns durchaus unerreichbar gewesen wären. Dazu ist aber die 
hier angenommene Form der lichten Linien, womach dieselben nur aus 
kurzen, einander nirgend durchkreuzenden Stumpfen bestehen, zwischen 
denen der Stern sich stets auf dunklem Hintergrunde projicirt, uner- 
lässliche Bedingung. 

Bevor ich diesen Gegenstand verlasse^ möchte ich mir eine kleine 
Abschweifung vom astronomischen auf physiologisches Gebiet er- 
lauben. Die bisherigen sogenannten Optometer oder Instrumente zur 
Bestimmung der Sehweite lassen noch so Vieles zu wünschen übrig, 
dass es mir der Mühe werth schiene zu untersuchen, ob die frühere 
Gestalt unseres Apparates in Bezug auf die verticalen Linien, bei 
welcher sich ja eben ein so merklicher Einfluss der Sehweite geltend 
machte, verbunden mit dem Schraubenmikrometer sic£i nicht zur Be- 
stimmung der Sehweite und ihrer Aenderungen eignete. Was für den 
Astronomen eine Fehlerquelle war und daher in seinem Einflüsse auf 
die Beobachtungen möglichst herabgedrückt werden musste, würde nun 
zu dem eigentlichen Objecte der Untersuchung, und wäre daher gerade 
so kenntlich als möglich zu machen. Während man also dort den Winkel 
zwischen den Achsen der beiden Objective Üiunlichst verringerte, müsste 
derselbe im Gegentheile hier möglichst vergrössert werden. Zu solchem 
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Zwecke wfirde der ganze Apparat vielleicht am4)esten ans zwei in 
derselben Horizontalen, aber auf verschiedenen Seiten des Ocnlares be- 
findlichen Vorrichtungen fQr verticale lichte Linien bestehen, deren 
gegenseitige Distanz sich also doppelt so stark ändern müsllte als der 
Abstand solcher Linien von dunklen Fäden, die eben nur bei einem 
Fernrohre in Betracht kommen. Das Schraubenmikrometer hätte blos in 
einer Richtung zu messen, wäre also viel einfacher als das oben be- 
schriebene. 

Ich muBS es den Ophthalmologen überlassen, diesen Vorschlag zu 
prüfen, und wenn sie denselben statthaft finden, weiter zu verfolgen. 

Durch' die eben besprochenen Herstellungen am Meridiankreise 
war übrigehs eine neue Bestimmung der Fadenintervalle nothwendig 
geworden, die man mit Beobachtungen von Polarsternen zwischen 
Juli 1861 und Mitte August 1862 durchführte. Die erhaltenen Vt^erthe 
hier mitzutheilen wäre bei der jetzigen typographischen Eintheilung 
unnütz; wir erwähnen nur, dass die Gruppirung der Fäden gegen 
früher ungeändert blieb. Aus gleichem Grunde unterlassen wir die 
Anführung der Zahlen, welche zur Beduction der Mikroi^koptheile auf 
Secunden dienten. 

Der Werth einer Revolution der Rectaseensions- und der Dedina- 
tionsschraube des Ocularmikrometers vnurde wieder bestinmit, hatte 
indess, wie zu erwarten stand, durch die erwähnten Umgestaltungen 
des Meridiankreises keine Aenderung erfahren. Es wurde nämlich ge- 
funden: 

1. Für die Rectascensionsschraube. ^ 

Vor der Um&ndenmg 1860 im Fabniar nnd Mftrs l''gc= 3f0849 
iSai im Febraar und Min = 3.0835 

Nach der ümflnderuhg 1861 Aagnst 16, b 3 .0847 

1862 August 18. . .- ^ = 3.0842 

2. Declinationsschraube. 

Vor dar Umluderuiig 1861 im Mtn und April ir s= 46r49 

Nach dar Umindermng 1861 Auguit 16 =s 46.49 

lQ62J4imer und Februar =s 46.49 

Es sind desshalb bei der Beduction ?om lichten Linien-« auf das 
dunkle Fadensystem dieselben Werthe beibehalten» welche seit 
6. Juni 1860 in Anwendung kommen» nämlich: 

Bectaaceneionssehraube 1^ = 3?0842 
Declinationsschraube . . 1 = 46?49 

Eine Ereisumkehrung am 20. Juli 1861 gab den OollimationB- 
fehler für den Zeitraum ?om 5. Juli 1861 bis 13. September 1861 
wie folgt: 
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\ 
EreiB Oii c = — 0f094 
^ » West = + 0.076 

Nach dei^ emeaerten Aufstellung des Meridiankreises kam yqiq 
4v October 1861 bis 7. Mai 1862 als Gollimationsfebler der Mittel we|th 
dieser Grosse in Verwendung, den die folgernden ffinf Kreisumkebruagen 



geliefert hatten: 


• 








* r 


1861 Nov. 


20. 


c = + 0^330 


fQr Kreis 


Ost ohne 


t&gl. 


Aberration^ 


Dec. 


5. 


= + 0.242 










1862 H&rz 


8- 


= + 0.2.66 










» 


29. 


= + 0.365 










» 


31. 


=: + 0.286 











Im Mittel: c = + 0.298 
daher mit £inschlass der täglichen Aberration filr Kreia Ost c = -f- 0!284 

West c = — 0.312 

Vom 20. Mai 1862 bis 15. Augnst 1862 endlich sind die Beob- 
achtungen mit dem üollimationsfehler redncirt, der ans der ]^reisum- 
kehrung Yom 30. Juli folgte, nachdem ein Versuch denselben am 23. 
Juli zu bestimmen, durch rasche Bewölkung des Himmels vereitelt 
worden war. Derselbe ist: 

mr Kreis Ost c = + Of305 
Kreis West c = — 0.333 

Die beiden Libellen sind dieselben geblieben, welche schon frühejr 
in Gebrauch standen, und es wurde an ihnen, so wie an der Beobach- 
tungsuhr Molyneux keinerlei Veränderung rorgenommen. Neigung und 
Azimuth wuchsen jedoch im Laufe der Zeit mehrmals zu einer unbe^ 
qnemen Grösse an und wurden desshalb rectificirt und zwar: 

die Neigung: 186t Angust 2), Nor. 5, 1862 Mai 14, 
das Azimuth: 1862 ^ebruar 16 und Juni 17. 

Die Beobachter betreffend, hatte die Obsorge für den Meridiankreis 
Dr. Weiss mit Ausnahme der Zeit von Anfang November 1861 bis 
Mitte März 1862, wo er zur Beobachtung der damaligen totalen Sonnen- 
finstemiss eine Reise nach Griechenland unternahm und statt seiner 
als Beobachter an diesem Instrumente Dr. A.- Murmann eintrat. 

Ausserdem enthält diese Periode der Beobachtungen am Meridian- 
kreise die letzten Bestimmungen von Sternen der Histoire Celeste, welche 
Dr. Hornstein und Dr. Murmann nach einem im Jahrgange 1860 der 
Annalen, Seite III, erwähnten Plane gemeinschaftlich ausführten. Das 
unternehmen wurde, nachdem man etwa ein Drittel der beabsichtigten 
Arbeit vollendet hatte, durch die Beförderung von Dr. Hornstein zum 
Professor der Mathematik an der Prager Hochschule und von Dr. Mur- 
mann zum Adjuncten der dortigen Sternwarte unterbrochen und soll 
gelegentlich wieder aufgenommen werden. 
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Zu erwähnen Bleibt noch, dass im Ängast 1862 Vorzüglich nörd- 
liche Sterne zur Bestimmang von Uhrcorrection and Instromentalfehlem 
Terwendet wurden, wqü sich bei dem Meridiankreise wahrscheinlich 
w<%6n einer bisher nicht genauer ermittelten Seitenbiegung kleine 
Dilfefenzen zwischen Uhrcorrection^ aus nördlichen und aus süd* 
lichelL Sternen herausgestellt hatten uqji es desshalb wfinschenswerth 
schie«, die Position des Oometen 1862 II, der in sehr hohen Declina- 
tionen stand, als er im Meridiane beobachtet werden konnte, ebenfalls 
nur aus Beobachtungen nördlicher Sterne abzuleiten. 

Die Unterbrechungen, welche in den Beobachtungen am Meridian- 
kreise durch die oben beschriebenen Aendenmgen eintraten, wurden 
schliesslich zu Untersuchungen der Zapfen 4ies Instrumentes und der 
Mikrometerschrauben am Oculare benützt, welchen sich Herr Q. Starke 
zu unterziehen so gefällig war, und bei denen man in folgender Weise 
Torging* 

Die Achse wurde in ihre Lager an den Steinpfeilern eingelegt; 
Femrohr, Kreis, Klemmen etc. wurden beseitigt. Eine provisorisch^ 
Setzlibelle hatte ihre Auflegpuncte in derselben Ebene mit den Auf- 
legpuncten der Achse. 

In der Lage Kreis West, optische Achse horizontal, Objectiv Nord, 
wurde die Neigung der optischen Achse mit 0^ bezeichnet und bis 360® 
gezählt für die Bewegung des Objectives von Nord über das Zenith nach Süd. 

Die Setzlibelle ergab Folgendes: 







L Ter 4eM AbseUeifen der Kapfen. 








Nei- 
gung 
d. opt. 


S e t B^ i b 11 e 


Mitte der Blas« 


Mittel 


Ach8€ 


Ost 


West 


1 08t 


West 


Ost 


West 


Setzlibelle 




0« 


17.4 


19.3 


16.6 


18.4 


16.1 


18.1 


0.95 


0.95 


1.00 


0.97 


30 


17.8 


18.9 


17.0 


17.7 


16.6 


17.6 


0.65 


0.35 


O.öO 


0.47 


60 


16.2 


20 5 


15.5 


19.2 


15.1 


19.2 


2.15 


1.85 


2.05 


2.02 


de 


16.4 


20.4 


15.6 


18.9 


15.3 


18.9 


2.00 


1.65 


1.80 


1.82 


120 


16.6 


20.0 


15.7 


18.7 


15.5 


18.7 


1.70 


1.50 


1.60 


1.60 


150 


16.8 


19.8 


16.1 


1&.4 


15.9 


18.4 


1.50 


1.15 


1.25 


1.30 


ISO 


17.5 


19.2 


16.5 


17.9 


16.4 


17.7 


0.85 


0.70 


065 


1.73 


210 


18.0 


18.6 


17.0 


17.4 


16.9 


17.3 


0.30 


0.20 


0.20 


0.23 


240 


16.6 


19.9 


15.3 


19.0 


15.3 


18.9 


1 65 


1.85 


1.80 


1.77 


270 


16.9 


19.6 


15.6 


18.6 


15.5 


18.6 


1.35 


1.50 


1.55 


i.47 


300 


17.1 


19.3 


16.2 


18.2 


18.1 


18.0 


1.10 


1.00 


0.95 


1.02 


330 


17.4 


18.8 


16.4 


18.0 


16.2 


17.9' 


0:70 


0.80 


0.85 


0.78 


360 


17.1 


19.1 


16.1 


18.1 


15.9 


18.1 


1.00 


1.00 


1.10 


1.03 



Die grösste Differenz betr&gt 1 .79Libellenthei]eeBl.59 Bogensec. 

Die Libelle gibt bekanntlich keinen Aufschiuss über die wuhre 

Form der einzelnen Zapfen; wäre der Durchschnitt der 2ktpfen an den 
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Anflegpuncten eine wie immer staltete Cnrve, die zwei Dorchsehnitte 
aber zu einander parallel, so würde der Stand der Libdle beim Drehen 
der Achse unverändert bleiben. 

Zar Untersnchnng der Form der einzelnen Zapfen bediente sich 
Herr Starke daher eines Doppelffihlhebels ans dem mathematischen 
Eabinete des polytechnischen Institutes. 

Das Mittel ans mehreren sehr gut stimmwden Versuchsreihen 
ergab: 

Fühlhebeltheile. 



Neigang d«r 
opt. Aehse 


Voller Zapfen 


Darchbohrter 
Zapfen 


0» 


78.8 


75.3 


30 


77.3 


70.1 


eo 


76.7 


,68 1 


90 


73.4 


66.1 


120 


77 4 


75.1 


160 


76.9 


72.3 


180 


77.8 


72.6 


210 


73.3 


65.0 


240 


76 1 


71.0 


270 


77.9 


68.8 


300 


77.0 


70.4 


330 


73.9 


66.9 


360 


7S.8 


75.3 



Somit b^lrn YoHev Zapfen, grOsste Differenz es 5.5 Fühlhebehheile =: 0.88 Bog. See. 
» » dnrchbohrten » • » =sl0.3 » =3 1.65 » » 

Ein Fühlhebeltheil = 0.000302 Wiener Linien; es entspricht daher bei einer 
Lange der Achse Ton 32 ZoU ein Fühlhebeltheil 0.16 Bogeaseeimden. '" 

U. Nach den AbseUeifen ud PoUren der hplea. 

Vier Versuchsreihen mit der Setzlibelle ergaben: 



ll«««l 




Setzlibelle 






iv opl. 








Mittel 


Achie. 


Mitte der Blase | 




0« 


2.00 


2.00 


2.00 


2.00 


2.00 


30 


2.40 


2.40 


2.40 


2.25 


2.36 


60 


1.80 


2.10 


2.05 


(1.60) 


1.98 


90 


1.80 


1.9.5 


2.05 


(1.65) 


1 93 


, 120 
150 


1.90 


2.30 


2.15 


2.05 


2.10 


(1.50) 


1.75 


1.90 


1.85 


1.83 


' 180 


1.85 


1.95 


2.00 . 


2.05 


1.96 


210 


2.20 


2 25 


2. 55 


2.25 


2.31 


240 


1.95 


2 20 


2.20 


1.90 


2.06 


270 


1.95 


2 25 


2.20 


2.20 


•2.15 


300 


1.95 


2.10 


2.20 


2.30 


2.14 


330 


1.95 


2.20 


2.15 


2.05 


2.09 


360 


1.95 


l 2.10 


195 


2 20 


2.05 



OrOsste Differens =: 0.53 LibeUenthefle = 0.47 Bogensec 

Die Proben mit dem FQhlhebel ergaben folgende Resultate: 
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Fühlhebel 



Neigung der 
opt. Achse 


Voller 


Durchbohrter 1 


Zapfen | 


0« 


87.2 


75.6 


30 


87.6 


75.2 


60 


85.7 


75.0 


90 


86.1 


75.5 


120 


86.1 


75.6 


150 


85.9 


75 1 


180 


85.9 


75.3 


210 


86 4 


74.8 


240 


86.5 


75.6 


270 


87.7 


75.1 


300 


86 9 


75.5 


330 


87.4 


75.1 


360 


87.1 


75 5 N 



Voller Zapfen, grösste Differenz 2.0 Fühlhebeltheile = 0.32 Bogensecunden. 

Durchbohrter » » » 0.8 » =0.13 » 

Da die Hänglibelle nicht an jenen Theilen der Zapfen anfliegt» mit 
denen sie in den Lagern rahen, schien es auch wi^nschenswerth zu 
untersuchen, ob daraus beim Nivelliren ein erheblicher Fehler in der 
Bestimmung der Neigung entstehen könne; diess veranlasste folgende 

Ter^elchDiig iwiseheii Seti- and Unglibelle. 



Kr^ls West, Übjectiv Kord 



Setäfli belle 



1 W ( I w 



Hin gilb die 







W 



|W 



l r-Rjdu- i n 



Rrtis West, Ob)i»etiv Siid 






!]rKiL:Ii belle 



der Achio 






je>|i&.rJ21.ü| 



14, S 



9. 

«.1 
IQ, -2 



u.ei 
n,2 



-0.fj|2.fift|2J!S|<JlJj:t4.tlTy.U U,^ 



14,4h- O.fi 
16.31+ÖZ 



4.& 9.ff\ 

a.7|lO.M 



3.2T[^.67 



Das Mittel der beobachteten Neigungen ist: 

Kreis West, Objectir Nord, SeuUbelle: 2^39, Hänglibelle: 2^65 



2.32 



2.43 



also in beiden Objectivlagen bis auf unverbürgbare Grössen gleich; 
nimmt man aus beiden Objectivlagen das Mittel, so ergibt sich: 



Neigung aus Setzlibelle: 
» H&nglibelle: 



2?35 = 2" 08 
2.54 = 2 -34 







Untersacliiiig wegen ( 


Bleiel 


ihei 


t der KapfendirehMesser. 




Set^nbulle : 


H & n g 1 i b 1 1 e 


KffUü, Objectiv ?i| 


Kf^i.^W, ObjectlTN 


Kthu 0, ObjeetlT N 


Kreis W, ObjectiT N 





W 


o-w 


i. ^\m 





w 


0-w 


liLEe d. 
BUm 





w 


O^W 


Mitte 
d.Bla^e 





W 


0-W 


MiUe 

d.Blai;e 


nA 

19.4 




BA 
3.0 

3.» 


1.70 

i.sa 
i.tm 

1.76 


10 1 
19J 

i>.a 


16.« 

ia,s 


Z.5 
Z.7 

3.& 

&.3t 1 


i.lß 

1.75 
».00 


3.0 


10 3 
10. £ 


- T.rt 

- fl.B 

- 4i 


- 3,§a 

- 2.90 
-^ 3.00 

- 2.10 


4.D 

£.4 
ft.7 


«8 


— * 6 

— 4 ft 

— 3.8 

— 2.1 


— 2,4fi 

— 1 40 






ktn.l 


].«t 




l.ft4 




— t.yb 
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Es scheint daraas heryorzngehen, dass die Gleichheit der Zapfen 
an darstelle, wo sie in den Lagern ruhen und die 'Setzlibelle aufliegt, 
in der That eine yollkommene sei, dass die Zapfen hingegen an der 
Stelle, i^o die Hänglibelle aufliegt, bereits etwas an Dicke yon einander 
abweichen. Diess ist übrigens bei Anwendung der Yon uns gebrauchten 
Besser sehen Form der Beduction der Beobachtungen bedeutungslos, da 
die Neigung nur auf die absolute Grösse der Uhrcorrection Einfluss hat. 

Endlich wurde eine Abmessung der Schrauben des Ocularmikro- 
meters von Herrn Starke yorgenommen, um zu prüfen, ob dieselben 
keine periodischen Ungleichheiten besitzen ; das Resultat dieser Unter- 
suchung enthalten die folgenden Tabellen: 



AbMessang des Sekraibei-llkitMefters mm •ealar des leridfauikrelses. 

Bectascensionsschraube. 

InterraU der Hikrometenchranbe. 



a--3 


8-6 


6—9 


»-12 


12—16 


15—18 


18—21 


21-24 


24-27 


27-80 


30-38 


pnsi 


86—38 


12r483 


12.471 


12.(447) 


12.(620) 


12.482 


12.484 


12.500 


12.(618) 


12.484 


12.602 


12.496 


12.500 


6.316 


(437) 


476 


468 


460 


462 


463 


474 


492 


482 


467 


484 


483 


819 


462 


466 


46& 


466 


468 


474 


479 


490 


476 


472 


488 


487 


320 


464 


468 


480 


471 


483 


464 


487 


493 


472 


471 


491 


478 


822 


42 


/478 


471 


486 


497 


479 


486 


506 


490 


499 


493 


601 


821 


4)tS 


468 


477 


484 471 1 


472 


488 


491 


490 


490 


481 


493 


328 


12r473 


1 12r471 


12r472 


12r4731 


12r476 i 


12r473 1 


12r486 


isr494 1 


12^482 


12r483 


12r489 


12r490 


8r821 



Bei den Mittelwerthen sind die eingeklammerten Zahlen unbe- 
rücksichtigt geblieben. 

B = 0.040142 Wiener Linien- Werth eines Schraubenganges des 
Mikrometers am Oomparator. 

Aus diesen Messungen folgt: 





Werth eines 


Zwischen 


Schranben- 




gange» 


0- 8 


4ri677 


3— 6 


1670 


6— 9 


1673 


9-12 


1677 


12—16 


1583 


15—18 


1577 


18—21 


1620 


21—24 


1647 


24—27 


1607 


27—30 


1610 


30—33 


1630 


33-36 


1633 


3«— 38 


1605 



Von 



bii 18 ist also ein Schraubengang = 4^1576 = 0.16689 Wiener Linien. 
18 » 38 » » » » = 4. 1622 = 0.16708 

Die Unsicherheit dieser Werthe = + 0.00005. 
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Nimmt man die Schraube der ganzen Länge nach gleichförmig an 
and setzt im Mittel ans den zwei Werthen einen Schranbengang gleich 

. 16700 Wiener Linien, 
so beträgt .der|Fehler in maximo für ein Intervall yon 18 Schranben- 
gängeny gleichviel ob von bis 18 oder von 18 bis 36 gemessen, . 00198 
Linien oder för 60 Zoll Brennweite 0.6 Bogensecnnden. 

Dedinationsschranbe. 

Diese konnte nicht unmittelbar mit dem Comparator-Mikrometerver- 
glichen werden. Die Vergleiehung derselben mit der Bectascensions- 
schraube mittelst einer durch beide Sehrauben gemessenen Scala ergab 
folgendes Resultat: 



Soalen-Inter- 


Rectascen- 


Declinationi- 


R— D 


YaU 


sions-Schraube 


Schravbe 


1—2 


. 3.050 


3. 028 


O.tftt 


2—3 


040 


0^26 


016 


a-4 


046 


027 


019 


4—5 


038 


018 


020 


6—6 


057 


035 


022 


6—7 


046 


024 


022 


7-8 


033 


016 


017 



Die Differenzen zwischenBectasQensions- undDeclinationssehranbe 
geben kein fortlaufendes Gesetz, es muss somit auch die Dedinations- 
schranbe gleichförmig angenommen werden und zwar sind: 

21.312 Schraubengänge der Bectascensionschraube == 21.174 
Schraubengänge der Declinationsschraube, also ein Schraubengang der 
Dedinationsschranbe = 1 00662 Schraubengänge der Rectascensions- 
schraube, somit Declinationsschraube I 6ang=s o. 16808 Wiener Linien. 

Für die Beobachtungen am Befractor von sechs Zoll Oefihung 
hat der Beobachter Herr Dr. A. Murmann auf der Bückseite des 
Zwischentitels die fOr die Beduction nOthigen Daten gegeben. 

Die Zonenbeobachtungen am pfittagsrohre sind sammt den 
am Schlu£se des Bandes mitgetheilten Beductionstafeln ganz wie in 
*~den früheren Bänden angeordnet. Bei den hier vorliegenden Zonen er- 
gaben sichfolgende Differenzen für die als Fundamentalpuncte gebrauch- 
ten Sterne, wenn man deren Position aus den ursprünglichen Quellen von 
der aus unseren Zonenbeobachtungen abgdeiteten subtrahirt Die in 
Klammem eingeschlossenen Zahlen wurden bei der Oonstruction der 
Tafeln unberücksichtigt gelassen. .^ 



1857 Febrnai 18. Zone 64. 

St«rB 
Nr. 28 B, Z. W. V. 1056, 1057 
» 30 B. Z. W. V. 1058, 1059 



DIff. 
AB. Decl. 

— 0?74 — a'.'i 

— 0.11 — 3.7 
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] 


DiCr. 




Stern 


AR. 


Decl. 


Nr. 64 


|R. 1580 

1(3.2) Wien. Her. Beob. 


+ 0!02 


+ 0".8 


» 70 


Wien. Mer. Beob. 


+ 0.07 


— 2.0 


* 87 


3 Wien. Mer. Beob. 


— 0.17 




- 1.1 


» 103 


B. N. F. 2852 


4-0.60 
-f 0.08 


. 


- 0.2 


» 104 


B. Z. W. V. 2016 


- 


- 1.8 


• 111 


R. 1749 


— 0.12 


— 2.0 


. 112 


B. Z. W. VI. 51 


r- 0.02 


4-1.0 
+ 0.2 


» 120 


B. Z. W. VI. 155 


— 0.05 


» 130 


B. Z. W. VI. 286 


— 0.20 


— 1.7 


» 133 


B. Z. W. VI. 329 


— 0.07 


+ 1.9 


» 135 


B. Z. W. VI. 357 


+ 0.68 


— 2.4 


» 139 


R. 1838 


— 0.10 


— 0.9 


• 148 


B. Z. W. VI. 518 


— 19 


+ 0.8 
+ 5.4 


» 149 


B. Z. W. VI. 541 


-- 0.38 
-- 0.32 


» 157 


B. Z. W. VL 660 


— 1.4 


» 162 


B. Z. W. VI. 754 


— 0.23 


+ 3.6 


1857 Februar 18. Zone 65. 






Nr. 11 


2 Wien Mer. Beob. 


— 0.33 


— 1.4 


» 18 


Wien. Mer. Beob. 


— 0.52 


— 4.5 


• 39 


B. Z. W. VIL 1475 
2 Wien. Mer. Beob. 


+ O.Ol 


+ 2.5 


» 41 


B. Z. W. VIL 1491 


+ 0.11 


+ 4.3 


» 42 


B. Z. W. vn. 1507 

R. 7* Nacbtr 41 

B. Z. W. VII. 1531 • 


0.00 


— 3.1 


» 45 


— 0.11 


-/1.8 


• 67 


B. Z. W. VIII. 2 


-- 0.39 


+ 3.0 
-- 1 2 


» 68 


B. z. w. vin. 4 


-- 025 


» 79 


Wien. Mer. Beob. 


-- 0.22 


0.0 


1657 Febr 
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• 


Nr. 15 


R. N. F. 2852 


+ 0.22 


- Ol 
-- 1.7 


» 16 


B. Z. W. V. 2016 


— 0.30 


» 23 


R. 1749 


4- O.Ol 
-- 0.10 


— 3.2 


» 24 


B. Z. W. VI. 51 


+ 9 


» 42 


B. Z. W. VI. 286 


— 0.39 


— 0.3 


» 46 


B. Z. W. VI. 33r 


- 0.03 


+ 2.1 


«. 47 


B. Z. W. VL 357 


-- O.Ol 


— 1.5 


» 55 


R. 1838 


-- 0.39 


— 0.5 


• 82 


B. Z. W. VL 754 


— 0.61 


+ 2 9 
--0 6 


» 91 


B. Z. W. VL 841,842 


-4- 0.13 
4- 0.22 


» 132 


2 Wien. Mer. Beob. 


— 2 


» 153 


2 Wien. Mer. Beob. 


— 0.17 


+ 11 


» 168 


Wien. Mer. Beob. 


+ 0.36 


— 3 4 


1857 Februar 26. Zone 67 






Nr. l' 


Wien. Mer. Beob. 


— 0.11 


^oi 


» 4 


R. 1802 


+ 0.19 


— 1.1 


. «0 


B. Z. W. VL 428 


— 0.58 


— 2.7 


» 25 


R. 1849 


+ Ol 


— 2.8 


» 40 


Wien. Mer. Beob. 


+ 13 


— 1.4 


» 42 


B. Z. W. VL 677 


— 0.40 


-- 1.8 
-- 2.3 


» 44 


B. Z. W. VI. 675 


— 30 


» 47 


B. Z. W. VL 716 


— 0.11 


-- 5-1 


» 61 


B. Z. W. VL 841,842 


— O.Ol 


0.0 


^ 84 


B. Z. W. VL 1128 


— 0.4« 


+ 1.1 


» 114 


2 Wien. Mer. Beob. 


-- 0.36 


— 0.8 


» 130 


2 Wien. Mer. Beob. 


-- 0.04 


+ 0.5 
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Diff. 






Stern 


AR. 


Dea 


Nr. 155 


jB. Z. W. VI. 1859 , QSQK . 
{2 Wien. Mer. Beob. + ^'^^ 


- 1".7 


» 163 


2 Wien. Mer. Beob. + 007 


-24 


.. 166 


p. z. w. rn. 133 


- 0.22 +18 


. 173 


B. Z. W. Vn. 212 + 0.45 +10 1 


1857 Februar 26. Zone 68- 






Nr. 1 


B. Z. W. Vin. 95, 96 


- 0.21 + 06 1 


• 5^ 


B. Z. W. VIIL 120 


-0.34 


- 2.1 


» 22 


Wien. Mer. Beob. 


- 0.20 


-08 


» 39 


B. Z. W. VIII. 477,478 


-0.31 


- 1.6 


» 59 


B. Z. W. Vin. 616 + 45 


-1.0 


» 62 


2 Wien. Mer. Beob. 


-0.14 H 


- 1.0 


» 80 


B. Z. W. VIII. 890 


-0.14 (- 


-7.1) 


. » 81 


B. Z. W. VIII. 913 


- 0.05 H 


h 1-1 


» 84 


. B. Z. W. Vin. 920 H 


f- 0.35 - 


- 1.2 


» 104 


' B. Z. W. Vm. 1101,1102 


- 0.06 


- 2.3 


» 105 


R. 2678 


- 0.36 


- 0.7 


» 106 


B. Z. W. Vni. 1115,1116 


- 0.04 + 0.2 1 


" . 113 


B. Z. W. VIII. 1170,1171 jua Lt 
4 Wien. Mer. Beob. i- ü.47 


... 


» 130 


B. Z. W vm. 1334 
2 Wien. Mer. Beob. 


-0.31 +0.1 1 


» 147 


B. Z. W. VIII. 1495 
3 Wien. Mer. Beob. 


h 24 . - 


-0.4 


^ » 157 


B. Z. W. IX. 78.80 


- 0.05 


-0.3 


• 180 


Wien. Mer. Beob. 


- 0.20 


-0 2 


» 190 


R. 2857 +0.23 


- 1.5 . 


» 208 


(R. 2875 
(Wien. Mer. Beob. 


-0.19 


- 0.9 * 


» 214 


R. 2882 


- 0.02 


- 1.4 


1857 März 


14. Zone 69. 






Nr. 1 


2 Wien. Mer. Beob. 


- 0.45 


- 3 


» 22 


2 Wien. Mer. Beob. 


\- 0.09 


- 1.3 


» 43 


B. Z. W. Vll. 1105,1106 


- 0.16 


- 1.4 


» 46 


B. Z. W. VII. 1114,1115 


-0.13 


- 1.7 


» 49 


B. Z. W. VII. 1150 +0.11 


hO.4 


» 53 


B. Z. W. VII. 1174 


- 21 + 2.8 1 


» 77 


R. * 2351 


- 0.22 


- 2.5 


» 82 


Wien. Mer. Beob. 


- 17 - 


- 3.4 


» 95 


B. Z. W. VII. 1590 


-0.12 ^ 


h 0.4 


» 96 


B. Z. W. VII. 1597 


-0.23 


- 2.7 


» 115 


Wien. Mer. Beob. 


- 0.33 H 


- 1.6 . 


» 120 


B. Z. W. VIII. 95. 96 


f- 0.41 


- 0.8 


» 129 


B. Z. W. VIII. 204 


- 041 


- 0.5 


> 133 


B. Z. W. vra. 230 


- 0.32 


- 1.5 


» 134 


R. 2475 


-0.13 


- 2 


» 140 


2 Wien. Mer. Beob. 


- 0.07 -J 


- 0.6 


» 157 


B. Z. W. VIII. 4778 H 


h0.12 J 


- 2.4 


» 159 


B. Z. W. Vlir. 498 


-0.11 


- 0.1 


1857 Mars 


14. Zone 70. 






Nr. 19 


R. 2921 H 
B. Z. W. IX. 900, 901 


^0.14 - 


- 1.0 


» 35 


- 0.06 


0.0 


» 36 


B. Z. W. IX. 911,912 


- 0.02 


-0.5 


» 51 


B. 3027 H 


- 0.35 (- 


-10.6) 



£ i Q 1 • i i a n g. XXV 









Stern 


53 


R. 




3033 


56 


R. 




3039 


57 


B. Z. 


W. 


IX. 1151 


58 


a Z. 


W. 


IX. 1160,1161 


63 


B. Z. 


W. 


IX. 1236 



Diff. 




AR. 


Ded. 


+ 0?13 
--0.03 H 
-0.02 

— 0.10 

— 0.58 


- 2".3 
h 0.6 

- 2.9 

- 0.8 
-0.2 



Nr. 



Die meteorologischen Beobachtungen vom Jahre 1863 
schliessen den Band. Es ist durch Separatabdrücke aus diesem Jahre so 
wie aus den Jahren 1856 — 1862 dafür gesorgt, dass den Meteorologen diese 
Ergänzungen unserer, in fünf Bänden yerOffentlichten meteorologischen 
Beobachtungen von 1775 — 1855 zur Verfügung gestellt werden können. 

Wien den 12. December 1867. 
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Beobachtungen am Meridiankreise 



1861 



3 



Mittel 

der 

FAden 



Corr. 

des 

Iiuitr. 



Mittel 

der 

Leiungen 



Corr. iregen 



Libelle 



Refr. 



Jftnner 17. i%) Beob. M. Kreie W. 



#/1860n* 
if^ 1860 U 
4c/ 1860 11 

« Penei . . 



t] Tanri . . . 
i||C/1860II 
:|r:/1860II 
*/ 1860 II» 
i Urs. mio 



9 Anrigae , 
^ Tanri . . . ! 
8 Urs. min. 



h n 
a 47 
5o 

3 1 
1 1 
i5 

4o 

4 38 
46 
5a 

5 1 

7 

6 17 



I f 
a5.a3 

5o. 59 
35.49 
37.89 
54.84 

4^.73 
4«.a9 
53.76 
49.36 
3a^aa 

55.43 

0.37 

56.89 



4*84 
o. 70 
o 



+ 



+ 



I 



0.75 


6 


0.71 


1 1 


o.o3 


7 


0.97 
0.98 
5.93 
5.79 


4 
9 
3 

4 


• .58 


7 


0.09 
i3.3a 


IG 

5 



359 48 3a. 3 
359 14 ia.8 
358 ao ai 

357 43 .: 

358 49 >5.o 

a4«3o ai.6 
35a 4a . 
35a 35 37.3 
35a a4 59.0 



^ 3.3 

— a.7 

— a.8 



a 19 58.0 
19 4i 4* -8 



— ^.9 

— a.5 



— »7 

— a.6 



■ a, 
— a. 



• o. t 

— 0.8 

— «.7 



— i,a 

+«7.7 



— 7.9 

— 8.0 



+ a.6 
+ ai.7 



W 11.0 O 24.4 
W 9.8 O' 26.2 
t Urs. mio. I j**«« 

Z Urs. min. 
a Anrigae 
Im Mittelf» =s — 15368 

e = -f 0.576 
•» = + 0.846 



Therm. 

Uhrxeit Bar. inn. 

3*ao* a7."54o ~ 4.*8 — 5/i 

6 i5 »7.555 — 4.8 — 4.9 



« = — 1.334 



a Persei . . . 
1] Tauri . . . , 
a Anrigae. . . 
ß Tanri.... 



«» -f- « 

-i*a6/9a 

a7.i7 

37.18 

a7.a3 



Polpnnkt 
3ir ii'i6/'i 

«7.4 
16.3 
«7.0 



um 4 *« 



a» -IM , 



a7.i3 



P — P» = - 

Yom 21. Deesmber bis 17. Jftnner tftgl. Gang: — 1?79. 



0r899 
2f771 



3i8 II 16 
L — L» = 



= + irs 

= + 90V 



7 

ir956 

:'9 



Jftnner la ($) Beob. M. Kreis W. 



% Urs. min. • . 




:tc/1860U 
4t @ 1858 . 
^/1860 II 
a Peraei.... 




^ A 1858. . 




3tF/l860n 
4t/1860II» 

a Tanri .... 





1 10 ia.85 

3 I 37.74 
8 a5.66 

i3 54.99 
i5 56.87 

ai 48. aa 
43 45.86 
67 49.0* 

4 7 »5.a3 
aa i.a9 



— 35.33 


i3 


— 0.83 


6 


+ 0.07 


8 


— 0.89 


7 


— 0.81 


3 


+ o.t>4 


8 


— 0.98 


8 


— 5.61 


6 


- 4.7t 


6 


+• 0. IE 


11 



358 ao ai .7 
a7 39 4.5 

359 I 38.3 
358 49 16-3 



a6 
355 



37 .... 

7 a8.7 

354 ao 5a. 6 

I I a9.i 

a9 18 3i.7 



+ a.6 

+ «.7 
+ a.6 
+ a.5 

i 



— 1.7 
+ S1.8 

— 3.1 
i.a 



+'3.4 

+ 4.1 
+ 4.0 

+ 3.5 



— 5.a 

— 6.1 
+ «.' 

+ 34.« 



Tom Jahre 1881. 



1861 



a Tauri . . . 
^ /I860n 
.^/ 186011« 
*/l860n 
^/1860II 

a Anrigae.. 
* /1860I1* 
^/1860II 
i Un. mia. 



Mittel 

der 

Pldeii 



Am t 

4 «9 »770 
38 4^*90 

48 54.07 

5; 4^.87 

5 3 5i.'73 

7 58.95 
i5 ia.o5 

90.3l 



6 9 



17 55.45 



Corr. 

des 

Inetr. 



+ 



I 



f 

o. 16 
1^10 
5.9« 
«.10 
i.i5 

6.-00 

1.14 

14.75 



Mittel 

der 

Lesungen 



6 

9 
10 

9 

7 



3i 57 

35q 4a 

35a ao 

35a 37 

35t 5i 



1.8 
ia,6 

4.« 
18. 1 

a.o 



a 
35a 
35i 53 



19 57.6 

a 39.3 

9-6 



Corr. wegen 



Libelle 



+ 

+ 
+ 

+ 



+ 3.a 
+ 3.a 



Befr. 



+37. S 

+ «.- 

— 7.; 

— 8.1 

— 7.fi 



+ 



a.5 
«.4 
«.7 



W 
W 



6.6 
6.1 



O 27.6 

cyjw.i 



aUre.iiii]L 
a Pertei 
8 ün, min. 
a Anrigae 

Imllittal « 





J »=— 15383 

jwsa^i.öaa 

= - If4ö3 
« + 0.675 
= + 0.639 



Uhrseit 
3* o« 

4 3o 

5 10 



Therm. B. 
inn. ante.' 

- 3/3 — 3.-4 
• ••••• •••.*• ^~» 3.7 

37.78« — 3.3 — 3.8 



Bar. 
a7."77t 



a Pereei.. 
t TsDii... 
a Tanri. . 
a Anrigae. 



m + « 

— i"S8.*87 

39.0a 

38.78 

38.-96 



, Polpnnkt ' 

3i8*ii'aa.''8 

34.3 

«4.9 
ai .6 



•«9 —1 38.90 3i8 II a3.4 



F— F» = — orssi 

= — 2f716 
Yen 17. Ue 16. JtaMv Ogl. Gang: _ if 7I. 



L — L» = + irssi 

=B + 00'7 



Janner 19* (b). Beob. M. Kreis W. 



t Ceti 

}|^ / leeo n* 
^ ^ iseo n 

Persei.... 



^ / 1810 n 
^ /iWo nt 
^/lewn 
^ ^ leBsvin* 
s Tanri . . . 



m 



• • • 
• . • 

• • • 



3 37 37.6a 
46 38. 4a 

3 I 39.14 
II 41.93 
|5 58.63 

39 33.68 
37 10.04 
43 47.77 

4 13 44.63 

33 9.91 



o.5o 


6 


5.33 


5 


1.37 


8 


t.3i 


11 


1.35 


9 


1.4« 


3 


5.94 


7 


1.48 


la 


5. 10 


4 


0.01 


10 



45 3i a3.i 
359^43 a8.6 
358 eo a3.4 

357 43 3o,i 

358 49 14/1 



356 a 

355 4i 

355 7 

I a6 



7. 

39. 

9. 



39 18 3i 



Tfl 



- 4.5 

- 4 

- 4.3 

- 3.5 

- 3.a 



— 3.7 



3 

- 4.1 

- 4.0 

— 3.0 

— 3^5 



lyiuzeu uy "^ 



+6a.« 
— 0.3 
1. 1 
».4 
1.3 

4.« 
4.6 

S.a 
«.5 

+ 34.7 



1 • o 



•BeobaebtBBgaB tm MeridUnkrelie 





1881 





Mittel 
der 
Fftden • 


Corr. 

dea 

Instr. 


1 

^ der 


Gorr. wegen 




Ubelle 


B«fr. 




4 Tatiri .... 
J^ / 1860 II 

^ / mo II 
^ / law n 




4 39 a9.5^ 
38 19.33 

46 57.75 

57 5i .01 

5 3 54.03 


f 
+ 0-07 

— 1.64 

— 1.65 
^ 1.65 

— 1 .71 


• 1 u 

9 3i 57 a^j 

II 35a 5o i6«s 

9 35a 35 a9,9 

9 35a 37 19.6 

[1 35i.5i 8.4 


- 3., 

— 3.a 

-4.« 

— 3.5 


+38*6 

— 7.7 

— 8.0 

— 8.0 
-'8.9 




4 Aarigae . . 

^ j^ 16«0 U* 
2 Urs min. . 
^ / 18«0 n 




8 i>.t5 
Sa 50.90 
41 0.71 

6 17 5a. oa 

9 aa.So 


— i.o5 

— 1.7«' 

— 1.7« 
+ ai.o6 

— 1.7«« 


5 a ao 0. I 
35i 41 8*6 
4 35i 49 a4.3 
8 


- 3.7 

- 3.4 

- 3.7 


+ a.5 
- 8.9 
~ 8.9 




35i 53 7^6 


— 3.5 


— 8.9 




1 Urs. min. ' ) 

a Aorigae J** "T" 


1 ■ 1 1 1 

Therm. B. 
.gfs^f. Uhr*eit Bar. bm, »uss. 
"^^*^ 3*3o«a7."685 — 5.'^6 —7/6 




• = + 0.575 , 4 5^ _ ^.^ 

6 lo a7.6p5 . — 6.a — 9.1 






«1 -f- « Folpnnkt 

Y Ceti —i^So.'ee Si8* ii'i7/'« 

a Persei.... So.ai i5.o 
s Tanri....*. So. 53 17.6 
aTanri.... So. 54 19.2 
a Anrigae .. So. 45 17.5 




um 3*59"— I 30.48 3i8 11 17.4 




F — F« = — or889 L — L* sa + ir952 
= - 2f 740 « + W.'7 
Tom «8. bis 19. Jllaner tipr]. Gang: — 1?64. 




. J&nner 24. {%). Beob. H. M. Kreis W. 




^ / 1860 U 
^/I880n 
^/1860n 
a Arietis . . . 
L.k099 


. • . • 

9{ 


a 47 3i . la 
5i 0.78 

3 . 4S.70 

5 19.86 

i3 ao.o6 


— 0.61 

— 0.64 

— 0,67 
+ o.i5i 

— 0.88 


7 359 49 56.3 
7 359 14 7.8 
5 358 ao t6.6 
■ a8 58 40.4 
5 353 6 17.3 


— 7-7 

— 8-0 

— 7.7 

— 7.3 

— 7.« 


— 0.3 

— 0.8 

— 1.6 
+3a.5 




L. 8294 . . % 




18 11.64 
ai 3i.a8 
a6 5o-. 1 1 
3i 11.08 
37 11.8a 


— o.aS 

— 0.08 
-.0.48 

— 0.49 

— «.77 


5 la 39 a5. 1 
5 18 5i 55.9 
5 3 5o 57.4 
5 3 45 5o.d 
i 355 4a 37.0 


- 7.8 

— 7.a 
~ 8.5 

— S.5 

- 7-5 


+ I3.P 
-j-ao. 1 
+ 4.0 
+ 3.9 
- 7.5 




L^6353 .. 






L. 8502 • 






L. 6844 .... 

^/1860n 


9 




f^ Taoi .... 




40 5a. 69 • 
46 6.7a- 
5a 7.54 
56 a9.33- 
4 « 45.-7- 


-f- o.o5 l 

— 0.38 i 
+ o.ii i 

— i.07 t 

— 0.17 ^ 


\ a4 So 19.8 
7 »5 53.5 
*a7 »5 49.8- 
^9 ij 59.7 
i5 6 a8.3- 


- 7.J 

- 7.6 

- 6.a 

- 7.5- 

- 5.» 


+ .6.7 
■f 7.5 

— 11. 1 

4-15.8 


1 


L7121 .... 
L 7310 .... 
L. 7408 


9'i 
9 


l 


L 7681 .... 


9i 



Tom Jahre 1861. 



1861 



Mittel 
der 

POden 



Corr. 

dee 

lutr. 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Li1>eUe 



Eefr. 



0' Eridani 
L.8145 .. 
L.8363... 
L.8581... 
L.8711 .. 



* N 

4 6 

»7 

91 



L.a814 
L. IB955 
L. 9121 
L. »263 
L. 6367 . 



L 9584 . . 
a Anrtgae 
L. 10003 . 
L. 10108 . 
L. 10205 . 



L. 10399... 
L. 10554 . . 
U 10742 . . 
U f 0891 . 
L. 11007 . . 



a Orionie 
L. 11410 
L. 11618 
iUrf. 



5 
8| 



36 
4> 
45 
So 
53 

5 1 

8 
15 

«9 

' ai 

^7 
3i 
39 
4o 

44 

49 

56 

6 I 

i6 



r f 

43. >7 

3.9a 

19.88 
11.53 

26.18 

16, o5 

54-"9 
«9-33 
13. 3o 
33. I I 

44.36 
6.34 
7.4« 

30. i5 
54.4» 

46.49 
33.69 

17.76 

3i .07 

a.44 

«7.94 
30.91 

37.89 
8.07 



+ 
+ 
+ 



.75 

.3o 

M 
.93 

.a5 



+ 
I- 
+ 



+ 
+ 

+ 

+ 

+ 



0.49 
0,75 
0.91 
0.48 
0.69 

o, 17 
0.53 
0.53 

0.45 
o. i5 

0.4« 
o. 10 

0.07 
0.08 
0.38 

0*4' 

o.ai 

0.43 

13.45 



• / St 

55 33 3.6 
354 54 16.9 

3354 3.5 
35i 49 58.0 

13 II i5.o 

3 40 44.8 

356 I 53.4 

61 58 7.6 

43 43 8 

53 56 36 

i5 6 44.6 

3 19 53 

45 46 14.7 

4 56 34.9 

16 5 5o.5 

3 57 13.8 

17 46 38 
35 34 34.4 

35 4^ ^^ 

7 i5 39.8 

40 47 46 
t3 39 55 

41 43 38.9 



7 

6.9 

6.0 

6.8 

6.0 

5.5 
6.0 
5.8 
6.0 
6.0 

6.0 
6.5 
6.3 

7.« 
5.5 

5.5 
5.5 
5.5 
5.3 

5.8 

6.8 
6.5 
6.4 



+34. 7 

— 5.1 

+ 37.9 
8.4 

+ «».7 

+ 3.8 

- 4.0^ 
+ 109.8 
+ 56. o 

+ 77.5 

+ i5.8 

+ >.4 
+ 6.3 

+'4.« 

+ *6.9 

+ 4,i 
+ 18.8 
+38.0 
+38.3 

+ 7.5 
+50.5 

+ -4. 

-(-53.3 









3.2 
2.6 



21.5 
er 24 8 



i üri. min. 
a Anrigae 



I— 



lf316 



+ 0.575 
+ 1.472 



8 ArletU . 
1] Tanri . . 
0' Eridani 
a Anrigaa 
a Orionis. 



Uhneit Bar. 
3*5o"'3 7."75o 

3 3o 

4 10. 37.745 

5 o 

6 o 37^760 



«I +« 

— i'"37*.a3 

. 37.33 

37.38 

37.31 

37.15 



Therm. B. 
inn. 



+ 3.8 

+ 4.« 



+ 3.*5 
+ 3.7 
+ 3.8 
+ 4.a 
+ 4.3 



Polpnnkt 



3i8* 



9.''9 
9.7 
II .0 
8.3 
9.5 



Vom 19. bia 24- Jinner agi. 



wn 4***"* — « 37.33 
Oang: — 1?85. 



3i8 II 9.7 



Digitized by 



Google 



Beobaehtangon am MeridUnkr^ite 



1881 



Mittel 

der 

Fftdeii 



Corr. 

des 

InBlr. 



Mittel 

der 

Leinngen 



Corr. 



iUbeUe 



Befr. 



Februar 28. ((J). Beob. M.£reii W. 



\XJn. nin. 
^®1861 
1) Cancri .., 
Hydrae . . 
^ @ 1881 

^ 9 1881 , 
83 Cancri . . 



Ö.9 



9 
9 



AM« 

8 3 59.0a 
i3 54.81 
a7 a.68 
4« 47. ai 
46 44.07 


« 
-- 7.3i 

+ 0.46 

+ 0.4- 

+ 0.48 

+ 0.49 


6 

7 

11 

6 

3 


59 45.58 
9 <3 35.98 


+ o.5i 
+ o.4a 


9 
II 











aa* 


69' 


»i".4 


+ '3'.7 


»7 


i5 


64.3 


+ .4.5 


4' 


»4 39.1 


+ »3.9 


34 


iS 


48.6 


+ •3.9 


3a 


s 


55.9 


+ «4.S 


»9 


Sa 


57.7 


+ 16.3 



+»4''.5 

+a9.8 

+50.6 

+J9.3 
-j-4a.o 
+33. * 






6.6 O 18.8 
4.8 0'18.7 



Therm. B» 



X Urs. min. 
ri Caneri 



I I»tf3 -^ 



Of885 



• n=s + 0.675 
•• = — 0.216 



Y| Catteri.. 
t Hydrae . 
83 Cancri. 



Ubitelt Bar. 
8*3o* a7/'64o 
9 o 37.636 
«8 



— a'"ao.*a3 
ao.19 
ao.39 



+ 7/a + 6/3 
+ 7.« + 6.0 



Polpmilit 
3i8*ii' 9."8 
8.5 
8.5 



um 8*48* 



-9 80.27 



3i8 ti 8.9 



Mirs 6. (cJ). Beob. W. KreU W. 



* ® 1861 
X Urs. min. 
fl Caneri ... 

• Hydrae . . . 
i Urs. maj. , 

W 10.2 
W'10.8 



14 5.61 


+ 


0.39 


10 


4 9.ao 


_ 


a.56 


3 


»7 «3.59 


+ 


o.4a 


1 1 


4i 58.19 


+ 


0.5a 


1 1 


5a i5.ii 


+ 


0.97 


la 



aa S9 18.6 


+ «7.4 


»7 i5 48.7 

4« «4 SS. 8 

359 35 49.« 


+ «7.9 
+ «7.3 
+ 18.5 



+a5. 



18.1 
016.8 



X Urs. min. 
< Urs. maJ. 



I— 



0f626 



Uhrzeit Bar. 
8*i7*"a7.''766 
8 5o a7.765 



tf = 4. 0.676 
ai = + 0.833 



72 Caneri.... 
e Hydrae... 
( Urs. maj. , 



— a"'3i.*ao 
3i.a5 
3i.oa 



+ 30.5 

+ 5i.9 
- 0.4 

Therm. R. 
fam. 

+ 3.«8 + I.-9 
+ 3.7 .+' 1.7 



Polpnnkt 
3i8*ti' 8/'6 
9.6 
9.« 



nm -8*40*» — a 3i. 



19 



3i8 XX 9.07 



Digitized by 



Goo^K 



vom JftbT« 1861- 



1881 



I 



Mittel 

der 

F&den 



€onp. 

de« 

Initr. 
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+ 5.« 



W 14.6 
W'18.1 



O 



8.0 
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O'O.S 

j« = + r 



'239 



= + 



0.676 
0.517 



Tharm. B. 
Uhrseit Bar. Ina. 

13*55" 37."6o5 +ia/o +ii.*5 

35 +*»-* 

i3 40 +1^-^ 



ß Leonit. ... 
1] yirginis . . 
a Virginis . . 
C Virginis . . 
t) Urs. ma]. • 
a Bootis.... 



m -|- • 

3*3I.»63 
31 .73 _ 
at.87 
ai.59 
31.48 

31.63 



Polpnnkt 



3i8*ii' 



3i,"i 
3o.9 

3t. 9 
a8.9 

^9.4 



um 13*9"* — 3 31.65 



3i8 II 3o.4 



Tom I bis 17. April tftgl. Gang: — Of95. 



April 20. (1^). Beob. H. M. Kreis W. 



L: 20612.. 
L. 20614.. 
1 Leonis . . ^ 
h. 21066.. 
L. 21165.. 

Anonyma . . 
L. 21366 .. 
^ Leoois. . . 
L. 21667.. 
L. 21752 . . 



L. 218B9 
L. 21978 . 
U 22086 . 
h. 22266 . 
ß I^eonis.. 



10 33 17.64 

36 33.00 
45 31.75 
54 16.97 
58 14.73 

11 3 31 .04 

6 35. 10 
10 7.38 
18 54.33 

33 10 . 33 

37 30,00 

3i 13.86 
36 1.65 

4a 40.9« 

45 33.8t 



+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 



7« 


5 


67 


5 


79 


1 1 


57 


6 


«7 


8 


5o 


3 


16 


3 


00 


6 


45 


5 


83 


3 


«4 


5 


70 


5 


48 


5 


5o 


5 


87 


8 



40 47 4.3 

43 55 10.6 

36 54 33.^ 

8 38 6^ 

355 CO 4*5 

10 16 . ., 
90 55 37,8 
36 54 18.0 
55 39 18.0 
35 13 .., 



33 53 54.5 
41 8 16.5 
54 o 
53 45 
33 So 



44.« 
18.0 

«9.4 



+ 5.3 

+ 5.7 

+ 6.3 
+ 6.8 
+ 6.6 



+ 6^.a 
+ 7.« 



+ 7.5 
+ 7.« 
+ 7.5 
+ 7.8 
+ 8.3 



+5i S 

+ 55.3 
+44.6 
+ 8.9 
— 5.0 



+aa.8 

+ 30.3 

+86,4 



+40.0 

4-53. o 

+81.9 
+ 88.3 

+ 38.4 



Tom Jahre 186^ 



13 



1861 



I 



Mittel 
der , 
FAden 



Cort. 

des 

Instr. 



Kittel 
' der 
Leenngen 



Corr. iregen 



Libelle 



Ber^. 



L. 22440.. 
L. 22525 . . 
L. ^22613.. 
L. 22713.. 
L. 22784.. 



L. 22901 .. 
L. 22994 . . 
1} Virginii. 
U 23208.. 
L. 23362 . . 



L. 23505.. 
L. 23641 . . 
L. 23725 . . 
a Urs. min. 
L. 23926.. 



L. 24046. 
L. 24147. 

Anoojma . 
a Virginis 



h m $ 

II 5i ^6.97 

.54 5.29 

.57 56.74 

13 a 14. 36 

4 58. 00 

9 «4.84 
la 38.56 
16 12.6a 
ao 37. 14 
a5 49*3^ 

3o 53. 5o 

35 43.46 

39 40.59 

i3 la 0.81 

la 46 a4.8t 

5o 33.34 

54 4''*^' 
59 0.44 

i3 ai 17.35 



0.69 
0.45 
1.46 
i.i3 
0.83 

0.78 
I .aa 
P.57 

0.4a 
0.68 



+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

4- 0.45 
+ 0.54 

— 6a. 6a 
+ 1.16 

+ 1.34 

+ 0.49 

+ 0.89 

+ 0.40 



t 
41 36 

55 46 

t X aa 

ai 43 

34 37 

37 ai 

18 34 

46 '4 
57 5a 
4a 34 

19 6 
55 a5 
So 17 



4^.4 
a5.4 

»9 



7.8 
8.4 
8.4 



+ 5a.8 
+ 87.1 
+ ia.o 



18. 

40. 

5o.o 

3o,5 

44.7 
40.6 

a.a 
40.7 
99.6 



+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

-h 
+ 
+ 



8.1 

8.4 
7.8 
7.3 
8.1 
8.a 



8.1 
8.3 
7.8 



+4y8 

+45.3 

+ ao.,i 
+66.3 

+94.7 
+ 54.8 

+ao.7 
+ 86.4 
+7«. 7 



ai o 5.7 

14 55 46.6 
53 a8 14.4 
3i 33 36.3 
58 36 a6.4 



+ 8.3 



+ aa.9 



+ 
+ 



8. 

8. 
+ 8. 
+ 8, 



+ »5.9 

+ao.4 

+36.7 
o|+97.6 



W26.0 
W'21.5 



00.8 
0'5.2 



a Urs. mla. 
3 



|iia=: + 0!987 

•« + 0.575 
m= — 0.150 



1 Leonii.. 
3 Leoais.. 
ß Leonis.. 
1} Virginis 
a Virginis 



Uhneit , Bar. 
10*40» a7."75i 

II 4^ 

iti 35 

i3 o 

a5 ^7.735 

« + « 
-3«ia.'9a 
aa,6o 
aa.7a 
aa.57 
aa.73 



i*5i« —3 



aa,7i 



Therm« R. 

ian. aus. 

+ 3.-a +0/7 

+ 0,3 

— 0,1 

— 0.3 

+ 9.8 — 0.4 

Polpunkt 

3i8"ii'47."6 

46.3 

' 46.8 

47.0 

46.8 ^ 

3i8 II 46.9 



Vom 17. bU 20. April tAgl. Gang: ^ Of35. 



AprU 24. (cT). Beob. W., Kreis W. 



«9 1860.. 
¥lk .rl854.. 
Anonyma ... 
^ Corri .... 
Y Virginis,, 



8.9 

9 
8.9 



11 43 ai.93 
47 5i.5a 

ta ai 35.49 
3o 3a. 17 
38 3.13 



+ 0.69 


8 


+ 0.80 


4 


+ 1.45 


7 


+ o.«9 


1 1 


+ 0.56 


10 



4a 17 
36 3a 
la 39 
70 46 
48 5i 



Si.S 


+ «.« 


8.3 


+ ..6 


».« 


+ «.« 


36.5 


+ a.t 


4«. 4 


+■ «.9 




)igitized by 



+S9.5 

-i->3.« 

+•64.7 
4>66.a 

Coögle 



14 



Beobaohtnagea am Merldianftr*U« 



1861 



Mittel 
Fldea 



Qorr. 

dee 

Inttr. 



Mittel 

der 

Lesungen 

J L 



Corr. 



LibCe 



Befr. 



*®18Ö6.. 
a Urs. min. . 
6 Virginia . . 
if @ 1857. 

if Q 1857. 
Ationyma . . . 
^ @ 1857 
9 Virginit . . 
^^1857. 

C Yirgittii . 



9 
9 



9 
6 
9 



Am« 

la 56 ao.79 

36 47.99 

i3 la . 5.3o 

6 11.76 

8 So.oo 

II 9.35 

14 36.11 

i5 5i.86 

ai 18.97 

»7 4«. 87 
i3 3i 3. II 



+ 0.61 

-i- 0.61 
— 64.68 

+ 0.49 
+ 0.39 



+ 
+ 

+ 
+ 



39 

38 
38 
.39 
o.3a 

0|57 



5 
5 
3 
4 
4 

4 

3 

a 

1 1 

6 



i 4t 

46 la a3'.5 
DfrcL CS Deel. 



pr. + 1' 48/'5. 



5a 58 6.3 
59 o 35.6 

58 46 44.5 
39 6 ,,.. 

59 6 a9.3 
58 36 7.8 
6a 43 a4.6 

43 3 35,1 



-f 1.3 
+ «.S 



+ 1.7 
+ ».9 
+ »7 

+ t.4 



+76.7 

+9S.3 



+96.6 

+94.7 
+ ifa.o 

+<^4.4 



W 25,0 
W'23.4 



0.3 

(yo-8 



Tbena. B. 



c?i?gin-=+*^03» 



0=4.0.575 

« = — 0.070 



ß Corvi . . . 
Y* Virginii. 
6 Virginis . 
a Yirginifl . 
C Virginif • 



Uhneit Bar. 
11*4»"* a7.''398 
la 34 a7.4<^3 
i3 a6 37.4^8 

, -3*a3/99 
a3.6i 
a3.88 
a3,8a 
«3.79 



+ 6.^a 
+ 5.9 
+ 5.7 



+ 4/a 

+ 3.8 
+ 3.5 



Folpnakt 
3i8*ii'ao."8 
17. 1 
t8.8 

ao.a 



lun 



13" 



—3 a5.8a 



3i8 II 19. ao 



Vom 15. bU 24. April MgL Gang: — 0?45. 



Anoiqrma . . 
Anonyma . . 
Anottjma .. 
pL HereoHt . 
3 Urs. min. 

a Lyrae... 
0» Aqnilae. 
3 Aqnilae.. 



JnU 5 ($). Beob. W. Kreis W. 
9 



17 «4 49. »3 

39 38.37 



39 

45 

18 ai 



10. o5 
1.08 
9.53 

18 36 i3.65 

19 i5 17.80 
19 aa as^.6r 



+ o.i3 
+ o.i3 
+ o.i3 

+ «>.»7 
+ 3.98 


7 
8 

7 
6 

4 


+ o.aa 


8 


+ o.ii 


10 


+ 0.09 


10 







3i 17 a3.7 
3i 43 ai.o 
3a a 37. a 
ao 34 48.1 


— a.3 

— a.5 

— 1.8 

— a.5 


9 43 45.8 
37 « 47.3 
45 3a a.9 


— 1.6 

— a.a 

— 1.5 



+33.0 

-1-33.6 
+34.0 
+ao.3 

+ 9.» 
+4«.« 
+55.6 



Goo^W 



Digitized by 



▼OBi Jthro 18(M% 



1861 



8 



Mittel 

der 

Tftdeii 



Corr. 

dee 

Inirtr. 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



^W+19.9 — 6.1 
W'+9.2 O'+4.0 



8 XJn, mia. 
h AqnilM 



U=3 + 0?160 

e=s+ 0.076 
« = + 0629 



I& Heroiüii . 
a Lyrae . . . 
fl» Aqnilae . 
8 AqniUe.. 



üluneit Bu. 
17*38* a7.''3ao 
19 t8 37.316 



, m -|- « 

— 3"»56/64 

56.55 

56.68 

56.48 



Tlienn. B. 
Inn. 



+ 17/0 +i5.*4 
+ 16. a +14.4 



Polpnnkt 
3i8*a3'ao."o 
ai.8 

aa.3 



^ 18*45"' —3 56.59 



3i8 a3 ai,37 



Tob 6. bis 1). Juli UgL Gang^: » 0f02. 



Juli 12. ($). Beob. W. RreU W. 



ee-HenMlia. 
Aoompnm .. 
Anonyma «. 
AAonyBift «. 
|t Herciüii. 



Y Dnooaii 
8 ün. 

ßLf>M 



9 
9 
9 



9.^9 



k M • 




9 




17 la 19.07 


+ 


0.07 


8 


»4 49«3 


+ 


0.07 


9 


3a i5 Ol 


+ 


0.07 


8 


39 10. a6 


+ 


0.07 


7 


45 1.44 


+ 


0.08 


6 


So 51.38 


+ 


0.07 


8 


57 aa.47 


+ 


0.09 


9 


18 ai la.oS 


+ 


0.90 


a 


18 48 $7.«o 


+ 


0.07 


5 



• / #/ 


ii 


u 


33 49 38.7 


-- 4.8 


+ 36.6 


3i 17 16.1 


-- 4.9 


+ 33. a 


3i 46 45.1 


" 4.4 


+ 33.8 


3a a 3i .0 


-- 4.S 


+34.a 


ao 34 40.9 


+ 5.0 


+»•.4 


3a 9 a.8 


+ 5.0 


+34.3 


356 $1 53.3 


+ 5.. 


—. 3.a 


i5 10 45.3 


+ S.o 


+ »4.7 



W 13.7 O 0.0 
W 9.2 <K4.Ö 



8 Un. niin.1 
a HercuUf ) 



Uhzxeit Bar. 
17*41* a7.''48a 



• t=— Of023 

♦=+ 0.078 
» = +0.449 



a Hereniis., 
(fc Herenlis. . 
Y IXr^conis. . 
ß Lyiae .... 



m + • 

— 3«57.'oo 

56.9a 

56.58 

56.74 



Tberm. B. 
inn. &nss. 



Polpnnkt 
3i8'»a3'a5."7 

^4.4 
a3.9 
aa.6* 



am 17*56* —3 56. 81 



3t8 a3 a4. i5 



rem 5. bis 12. Jnli tigl. Gang: — 0?02. 



Digitized by V^jOÖQlC 



1« 



Becbacbtiingeii an Meridiankreise 



1851 



Mittel 

der 
Faden 



Corr. 

dei 

Instr. 



I 



N 



Mittel 
der , 
Lee nngeii 



Cerr« w^en 



liiMle 



Befr. 



Juli 20. iU)' B«o^* V- 



4rUrg.m.K.W 
aUrB.m.K.0 



4 « f 

i3 la 56. lo 

i3 la 56.34 



Slreif W 
W — 1.0 + ».4 
W'+ 3.2 0'+ 4.7 
Diff. (Mttir.-Mdx.) = + 0r2024 
E. OTtfs: _ 0f094 
K. W « = + 0.078 



Kreis 
W 8.7 0.6 
W'4.» O'4.0 
DiiH (Mttlf..Mds.) := 4- 0r2218 
6j — 6, r= + 0f321 
a^ — ag = -{- 0.060 



Jnli 2a (t> Beob. H. M. Kreis O. 



Anonyma . . 
L. 31717.. 
L. 31935.. 
a Ophiacht. 
L. 32332 . . 



|L Herculis . 
L. 32647 . . 
L. 32924.. 
L. 33582 . . 
3 Urs. min. , 



L. 34283 
L. 34432 
s Lyrae . , 
ß Lyrae . . 
Ia 35566 . 



n 



:;i 'oi 



L. 35520 
Anonyina 

W 6.2 4.2 
W'1.5 0'7.8 



«9 

»7 
3a 

38 

45 
49 
54 
i6 7 
ai 

«7 
3i 
36 

49 
54 

56 
>9 4 



47'i9 
53.79 
3a. 5a 
58. 6i 

4.« 
i5.6 
33.78 
a8.8i 

6.95 



+ 

+ 
+ 



»4. 
39. 
16. 



.86 

9» 
o.ii 
5a. i5 



56 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 



54|+ 



t 
0.37 
0.64 
0.5a 
o .01 
0.40 

O.I I 

o.a7 
0.53 

«.34 
5.33 

o.5a 

0.44 
o.ai 
o. 16 
t.3i 

0.34 
0.36 



4 
5 

5 

7 
5 

1 1 

4 
5 
6 
5 

5 

4 

1 1 
10 



75 3o ai,7 -|- 1.7 
108 45 5.1 -j- 1.7 

93 58 53.9 + a.^ 
54 39 1 1 . 1 + 1.5 
79 16 a3,i 4" '«5 

69 47 «6, 1 -f- 1.5 
35 53 3o.3+ 1.5 

94 a3 a4.4+ 1.6 
117 36 a7.9-f- X.4 



93 53 3o. 
85 54 o. 
60 38 17. 
75 it II. 
117 14 ai, 

68 6 46. 
70 5o 36, 



+ 0.6 
+ 0.5 
+ 0.9 
+ i.o 
+ 0.8 

+ 0.7 
- o.a 

Therm* B. 



-«4 

+ .6 

+ 3 
—38 



— ao 

-75 

+4t 



n 

3 

.6 

.8 

.5 

.a 
.6 



4-5 

— 4 

— 9 

—«4 

—19. 



3 Urs. min. ) , -»..^^ 

aOpUnehi {• = + Of4lO 

0=s. 0.094 
ms= — 0.681 



Bar. 
37. "53* 



a Opbinohi . 
|fc Herculis.. 
a Lyrae . . . . 
ß Lyrae , . . . 



Uhrseit 
17*40« 

18 3o 

45 a7.5a5 

19 5 

m -^ m 
-i^3"'59.*93 

59.7« 
59.80 
59.93 



+ao.*3 +16*. 

+«7. 

-^ao.o -f-'7- 
+«6. 

Polpunkt. 

i3i*58'4i.''« 
37.5 
38.4 

37.5 



um 18*11* — 3 59.84 



Digitized by 



i3i 58 38.6 

noogTe" 



Tom Jahre 1861 



1' 



1661 



Mittel 
der 

Fiden 



Gorr. 

des 

laitr. 



Mittel 

der 

Lei nngei 



Corr. wegen 



Libelle 



Befr. 



AagQflt 5. (CX Beob. W. Kreu 0. 



Urs. 
a Lyrae 
ß Lyrae 
W.Z.vnL48 
W.Z.X1 



Aquilae . . 
d Aqnilae . . . 
W.Z.X57 .. 
h*S4gittorii. 
W. Z. XIII 27 



Y Aqnilae. . . 
W.Z.V170. 



8 
8.9 



9.IO 



i8 ao 55. i3 

36 i3.77 

48 56.^3 

53 55.80 

19 I 58.53 

i5 18.41 

aa 3o.58 

a5 54.75 

3a 16.88 

38 49. i6 

43 4<'*^<> 

47 6.68 



+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 



9 
la.oo 

o.5a 

0.4a 

0.16 

o. i5 

0.06 
o.o5 
o. 16 
• 0.48 
o. i5 

o .o5 
0.16 



a 
5 

9 
1 1 
1 1 

9 
1 1 

5 

10 
8 

6 
6 











35o' 38' 


io.''3 


+ 5."« 


-^ 9."» 


345 it 


{'9 


+ 5.. 


-.4.7 


3*9 48 


• 5.8 


+ 5.0 


—3a. 3 


339 ao 


,«.' 


+ .5.. 


—Ja. 9 


3a3 ao 


8.0 


+ 4.7 


-4«. 3 


3.4 49 


57.« 


+ 5.0 


-55.9 


339 33 


la.o 


+ 5.0 


-3a. 7 


a88 So 


a4.o 


+ 4.7 


— iSa.S 


3a9 8 


54 •• 


+ 4.4 


—33.3 


3aa i5 


58.5 


+ 4.0 


—43.. 


33o 6 


43.7 


+ 3.7 


— 3a.i 



W 9.8 
W 14.2 



+1.0 
(K — 3.6 



ÄSii|» = + 0^808 



-0.094 
•0.290 



Ubrzeit Bar. 
18*40*» t^7."75a 
19 36 a7.754 



a Lyrae . . . . 
ß Lyrae.... 
0» Aqnilae . . 
d Aqnilae . . . 
h* Sagittarii 
Y AquiUjB. . . 



m 4* ff 
— 3«57.»o^ 
57. 10 
57 . 10 
57.13 
56. 9Ö 
57. a7 



Therm. B. 

inn. äou. 

4.,9/»6 +i7.*6 

+ 19.3 Hh'^*^ 



Polpnnkt 

4i*58'3i."i 

3i.5 

a9.8 

29.3 

29.7 
a8.7 



um 19*13'" 
Tom 5. bis 10. Atigast tAgl. Gang: -f- 0f98. 



-3 57.11 



4i 58 3o.oa 



Angntt 10. (b)- Beob. W. Kreie 0. 



8 Aqnüae. . . 
W. ZoX 67 . . 

X Urs. min.. 

w.z.xni 19 

W.Z.VI 170 



Y Aqnilae 
a Aqnilae. 
Anonyma . 
W.Z.X1I196 
W.Z.XIIIO2 



8.9 



8.9 
9 



6 
9 



19 3a a5.9a 

a5 5o. 1 I 

ao 6 a7.59 

19 35 >fo.79 

40 4*^^ 
43 35.41 

47 56.39 
5o 54.99 

57 4?. 90 

ao 3 a4.35 



+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



0. 


06 


7 


0. 


1 1 


5 


«9 


74 


4 





1 1 


9 


0, 


la 


10 





O'i 


1 1 





Ol 


5 





IQ 


6 





1 1 


1 1 


« 


1 1 


6 



340 


i5 


3-9 





8.8 


3a9 


33 


18.6 


^_. 


9.3 

• ^ • • 


3a8 


55 


ia.7 




8.8 


33o 


7 


4a. 


— 


8.8 


3aa 


16 


4.« 


^. 


8.7 


3ao 


29 


44.9 





8.5 


3a9 


39 


a5.6 





8.8 


3a9 


7 


4«.o 





8.4 


3a9 


1 1 


33.4 


— 


8.7 



—55.7 

—3a. 6 



—33.5 
— 3i .9 

—4^.9 
-45 7 
—3a. 5 
— 33.a 
—33 I 



Aaa. d WIea. Stcniir. 8. Folfs. X\Y. 



18 



Beobsehtnagea mm MeridiaBkrelse 





g 


Mittel 


Corr. 


a 


Mitt 


el 


Cor. vegn 


1891 


« 


der ^ 


( 


m 


-6 


der 










o 


Faden . 


iMtr. 


2 


Lesun 


gen 


Libelle 


fiefe. 












1 














Ami 




9 




• / 


// 


// 


ti 


W. Z.V 245 


9.« 


30 9 1 1 . QO 


+ 


0. la 


9 


33o 3 


33.6 


— 8.3 


~33.0 


a* Capricorni 


• • • . 


i4 «7.46 


— 


0. a5 


1 1 


a99 a 


a.3 


— 8.8 


—99.7 


a CyffDi .... 




4o 37.01 


4* 


0.53 


7 


35G 45 


58.8 


— 9.1 


— 3.3 


*• *'/»"• . • . . 
W. Z. XX 32 


9« 


46 54.61 


+ 


0. la 


1 1 


3a9 57 


5o.a 


— 9.0 


^33.3 


32ValinBcti]ae 


• 


5a 34.34 


+ 


o.a5 


10 


339 3c 


0. 1 


— 9.2 


— ao.8 


W 21.3 - 


iO.l 




Therm. B. 


W 1.5 0'+ 10.0 


Ulirzeit Bar. 


idn. ftmss. 






i9*3o** a7."6ao 


4.i8.'*5 '+I6.-I 


X TTrs. min. ) 

a» Capricorni j ** — 


4- 0!667 


ao la 37 63a 
5o 37.633 


+ «7.9 +»5.9 
+ 17. Ö +«5.6 


^ 


— 0.094 


m + « 


Polpvnkt 


m = 


-^•2^0 JAquilae. 


_ _3'«53.'46 


4i*58'3i."9 




f Aquiiae 


5a. 45 


30.8 




a Aquilae 


-5a. 35 


33.5 




a» Capricorni 5a, 3 7 


aa.6 




aCygni . 


5a. 35 


, »».9 




82Vulpeoulae 5 a 53 


ai .5 


um ao* 


7»* —3 5a. 40 


41 58 33. o3 


Vom 10. bis 19. August tagl. Gang: + 


0f49. 




August 19. (O- Bwb. W. Kreis 0. 




W. Z. XII 84 


9 


19 57 43.50 


+ 


0. 13 


1 1 


339 i3 


31.6 


+ 10.3 


—33.0 


W. Z. VII 52 


8.9 


ao 39, ai 


+ 


0. 13 




339 54 


1.5 


-j-i 0.0 


—33.1 


\ TTrc min 




G 16. i3 
7 37.06 


+ 
+ 


30.97 
0. 13 












K u TS. min. , 
W. Z. XIX 32 


9 


339 48 


3317 


+ 10.6 


-Sais 


W. Z. X 183 


9 


II 40.39 


+ 


o.n 




339 33 


i5.a 


+ i0.3 


—3a. 8 


^ ^ 1868 Vtll 


9 


iG 55. a7 


— 


0.33 




393 l5 


a4.o 


+ 10.3 


—138.4 


p Capricorni. 




a4 48.41 


-^ 


0.33 


rt 


393 44 4'.« 


+ «o. « 


—135.5 


« C»'iriii 




40 3a. 5o 

47 44.5' 


+ 


0.55 
0.11 


1 3 


356 46 
3a8 4t 


6.7 
«7.5 


+ .0.4 
+ 9.3 


— 3.3 
—33.« 


1* v/j 6*** . . . • 

W. Z. XV 85 


9.0 


32Vulpecalae 


.... 


5a 39.59 


+ 


o.aG 


1 1 


339 3i 


8,3 


+ 9.7 


—30. 8 


Anonyma . . . 


9 


56 19.59 


+ 


0.1 1 




339 19 


«7.3 


+ 9.9 


-33. • 


W.Z.XXII134 


9 


59 54.17 


+ 


. ta 




339 34 


t . 1 


+ 9.Ä 


-^3a.9 


C Cygni .-. . , 


. . . . 


ai 10 5a, 77 


+ 


o.:(8 


1 1 


341 38 


4«. 3 


+ 9.« 


— «8.9 


•W.2.XXVIIit! 


9.0 


i5 19. «4 


+ 


0.13 




339 a6 


90. 1 


+ 9-7 


—3a. 8 


W.Z XIXMIdK 

9 Aquarü.. 


9 


aa 3a. 85 


+ 


o\ la 




339 5i 


«7.3 


+ 8.« 


-.3n.3 


.... 


a8 6.74 


— 


0. 16 


1 1 


3o5 49 


a».4 


+ 9.» 


— J6.8 


i W.Z. XX 174 


9 


33 45.4« 


+ 


o.i3 




33o 


7,-4 


+ 9.6 


-31.9 


T.Z.XVII12I*. 
AnoB. dpi. . . . 


9.0 


38 7.70 


+ 


, 10 


9 


3a8 3 


i3.i 


+ 8.5 


-34.7 


^9 


43 «.47 


+ 


0.09 


4 


337 6 


4».» 


+ »•.© 


— 36.0 


1 16 Pesasi. . . 




So 35.78 


+ 


o.a3 


10 


337 i5 


4».« 


+ ».« 


—»».4 


1 a w -^ «R«»»* • ■ « - - 1 



ran Jahr« IMl. 



1» 



1851 


s 


Kittel, 
der 


CoTf. 


[1 


Kittel 


Corr. wegen 


s 


dee 


TJ 


der 








o 


F&den 


laatr.. 


i 


Lei nngen 


Libelle 


Befr. 


ir^3.5 0+14-0 


Therm. B. 


W'+25.5 0' — 23.0 ührxelt 


Bar. iniL inif. 


ao* 5" 


a7/'643 +i9.''7 +16/6 


JSÄ|- + 0^..« ^^.8 


37.649 +«9.4 +t6.a 
37.641 +"9.ö +*5.7 


'^ « = -0 0«4- ^ + ^ p,,p^j j 


« = -0.0« pc.p,i^^. _3 


«47^83 4t-58'44/'« 


a Cygni 


47.79 47. s 


32 V^ulpeculae 


47.78 40.3 


C Cygni .... 


47.89 47.» 


ß Aquarii. . . 


47.86 45.0 




16 Pegasi... 


47.6t 47.1 




am al* 5* ~3 


47.79 4' 58 46. t8 


Vom 19. bU 2a Aagnst tAgl. Gang: + 0f77. 




AmgÄSt «8. (5). Beob. W. KreU 0. 








Amt 


f 




• / ^ 


'' 


■ «^ 


W. Z. T 168 


9-0 


19 46 a6.56 


— o.3o 


5 


Sag 54 11.3 


+11.3 


-3a., 


X ün. min. . 
ß Aqnilae. . . 




ao 7 10.33 
i9'5a i4.a8 


- 37. .4 

— 0. 16 


3 
1 1 










3i8 *a 55!3 


+ ''4!3 

+ 14.0 


— 5o 6 


W. Z. Xn 83 


8* 


57 36, 9G 


-^ 0. »9 


9 


339 la 54.3 


—33.6 


W. Z. XU 102 


8.9" 


ao 3 ia,89 


— o,a9 


8 


339 II 14.8 


+ *4.4 


—33.7 


a* Gaprkorm 


• • • • 


i4 5.78 


+ 0.04 


8 


399 I 4a. 3 


+ ia.3 


-^101.3 


^ ^ mtTm 


9 


18 7.59 


-|- o.ta 


8 


39« 5a 57.8 


+ ".9 


— i33.t 


^/l858Vni 


«.7 


M 49.4» 


+- .11 


to 


*93 40 44.4 


+ t5.6 


— it8.a 


^ ^ 1808 yni 


9 


^9 3.79 


+ 0.06 


7 


398 5 10. 


+ it.^ 


— io5.6 


^/Möem 


8.9 


3a 59. SB 

59 'SS, 7a 


+ o.qS 


8 


098 47 i5.3 


+ i3.6 


--ia«.4 


^/18a8tHI 


t.9 


— .06 


to 


3o8 53 35.3 


+ ««.9 


^-^7©.© 


^/l888Vin 


8.9 


ai 8 7.0S 


— 0.07 


1 1 


3io 7 34.0 


+ .3.3 


—66.9 


W.Z. XXV81 


9 


II a4.iQ' 


— 0,39 


4 


338 5a 19.7 


+ ■•.$ 


-84. • 


^/1888TO 


9 


i5 5i.64 


%!• H 


1 1 


3t3 39 43.9 


+ 13.8 


—69.5 


*/WW7m 


9 


19 4«. 87 


— 0. l l 

t 


7 


3i3 45 18.8 


+ •3.9 


— 89.0 


^ Aqnaiil... 


.... 


a7 59,88 


— o.oa 


•7 


3o5 48 58.0 


+ i«.9 


— 78.0 


5K/i868Vin 


♦ .9 


33 3.38 


— o.tS 


to 


3i7 3o 35. "4 


+ «3.7 


— 5a.i 


W.Z.XV11IIM 


9 


38 i.a7 


— b.a8 


8 


3a8 a 5a. 7 


+ 1S.8 


—88.3 


▲noayma . . 


9.* 
• .9 


41 o.aG 
44 *3.8a 


— 0.^0 

— o.a© 


S 
6 


333 5 .... 






333 6 18.0 


+ 1Ü3 


-44.« 


ifi Pesasi . 




So 39.7^ 

aa 3i 57.86 

37 ao. tS 


-- 0.59 
-^- 0*08 


% 


337 i5 i9.7 
3it 9 37.9 
335 38 5a. 3 


+ »3.4 

+ 13.3 


mi.* 


1) Aanani . . 




1 1 


-•4.7 

->«.7 




Ü9 


— . 3 7 


it 


Aoenyma . . . 


9 


49 »8.5a 


— 0.41 


4 


338 7 48.0 


+ i3.6 


-~*a.« 


« Pifc. anttr. 
AnoayBBA ... 




53 4a, 66 
56 53,36 


•^ o.aS 

— . «.77 


8 

4 








!• 


i8a 9 53.3 


+ lt.O 


— «'j» 



<0 



Beobsahtnngen am ICeridUnkreise 



1801 



s 

o 



Kittel 

der 

Flldett 



Gott. 

des 

Initr. 



t 



Mittel 

der 

Letnng en 



Corr. vegen 



Libelle 



Befr. 



W 0.2 
W'0.3 



16. 8 

(yie.ö 



X UM. min. U--_of620 
«■ Capricorni ) 

ö== — 0.094 
m = — 0.060 



ührzeit 
ao*io* 
35 

57 
48 
35 



9ar. 
»7."776 



9 I 

93 



»7 
^7 
*7 



778 
778 

.777 



P Aqnilae . . . 
a* Capricorni 
3 Aqnarii... 
16 Pegasi . . 
iq Aquarii . . 
a Pisc. anstr. 



m -|- ff 
-3 «4 1/08 

4t 
4« 
40 
40 
40 



09 
07 

9« 

67 

53 



Therm. R. 

inn. ftnsa. 

+ i5/9 +t3/7 

+'3.4 

+ i5.o +i3.3 

+ «4.9 +«^.7 

Polpnnkt 

4i*58'i9.''3 
ai.6 
31.9 
ao.7 
19.3 



ai*a8"' —3 40.88 



P — F« 



0r851 
3f624 



41 58 90. 56 

L — L« = 4- 2r262 
= + 105."15 



Yom 28. bis 31. Angnat Ugl. Gang: + Of69. 



Angnst 31. (|^> Beob. W. Kreis O. 



X Urs. min. 

^ ^ 1858 vm 

^ Jp 1868 THI 
^ ß 1868 Ym 
Anon. dnpL. 

:^ ß 1868 vm 
^ jf 1868 yni 
32VnlpecDlae 
W.ZXKVIH35 
61' Cygni. 

W. Z. IX 54 

w.z,xxvnm 

^^1868Vmdp. 
^ Aqnarii 

^ fi 1868 ym 

Kiobe»... 
6 Aqaarii . 

^ ß 18697111 

Anonyma . 
12 Aqnarii. 

CPigMi., 



7 

9 

6.7 

9 

8 
8.9 



9 
9 
8 



8.9 



8 
9 



7 
i5 



99 



4.'33 
5.91 
18 53.99 
93 5.36 
98 8.98 

33 16.96 
38 48.30 

59 91 .57 
59 58.99 

4 93.60 

10 19,80 

i5 .10.74 
18 97.93 
97 57.91 

46 59.7» 
4 3.89 

la i3.44 

90 4^.33 

95 39. 3o 

3i 56.39 

38 15.57 



+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 



35. '46 
o. 1 1 

O. 10 

o. 10 
0.08 

0.06 

0.09! 
0.43 
0.99 

0.58 



0.99 10 
0,99 
o. 10 
o.o3 
0.9I 



a.76 
0,01 

0.39 

0.33 
0.08 

0.90 









999»97'49/'9 


+ 8."3 


-.-i35."5 


993 t3 37.5 


+ 10.8 


— i3o.5 


993 90 39,5 


+ «0.9 


— 199.9 


995 a4 99.9 


+ 8.0 


— 199.5 


9^6 99 44.3 


+ 10.1 


— ii3.i 


3oo 39 9.9 


+ ".4 


-9?.^ 


339 3o 44.3 


+10.6 


91 . 1 


399 99 93.9 


+ 10.3 


—33.1 


35o 9 49.0 


+ 10.7 


— 10.0 


399 44 3^*8 


+ 11.9 


—Ja.» 


399 95 58.8 


-- 7.7 


—53.3 


3i3 95 47.0 


+ 10. 1 


:-5».4 


3o5 48 59.9 


+ io.3 


—77.9 


399 8 54.0 


+ 8.7 


—«3.« 


3i9 i3 4^.0 


+ 10.8 


— 6a. 


3o3 3i 3i.8 


+ to.9 


— 85.0 


332 6 53.6 


+ 10.4 


—«9.9 


339 4o t9.9 


+ 10.6 


—«9.« 


3 1 1 9 4 < >^ 


+ 10.3 


—64.5 


399 5 43.8 


+ to.4 


-43.9. 



▼om JfthTO 1861. 



isai 


S 

i 


Mittel 
der 

Fiden 


Corr. 

des 

Instr. 


1 

3 

•i 
N 


Mittel 

der 

Leeangen 


Corr. wegen 


LibeUe 


Befr. 


W + 3.6 12.J 
W— 11.0 0*27. 6 


Uhneit 


Baz. 


Therm. B. 
ins. &ats. 



X Urt. rain. ) 



•• = — 0^688 



« = 



— 0.094 

— 0.426 



43 37.734 

91 96 97.736 

aa o 37.731 

59 37.730 



32Yii]pe6alae 
6i* Cygni... 
ß Aqaarii . . 
6 Aqnarii . . 
1} Aqnarii... 
C Pegasi.... 



— 3"39.»i4 
39.13 

39. «4 
39.14 
39.it 
39.35 



+ t5/i +i3.'« 

+ i5.9 +«3.C 

+ I5.8 +i3.! 

4-15.3 4-13. ü 

4*i5.3 4""*-ö 

Polpnnkt 
4 1*58' 30.^3 
30. 3 
30.4 

19.4 
19*3 
30. o 



,A48« —3 39 



F — F» = — or866 
= — 2f 667 

Yom 31. Allglitt bit % September tlgl. Qaag: 4- Of66. 



17 4> 5> iq-qS 

L — L» = 4. 2r270 
= 4- 106."63 



September 2 (C> ^^^ ^* ^^^ ^' 



W. 2. V 169 
V.Z.ym249 

w. 2. vn 62 

Xün. min. 
a* Capricomi 

p Capiioomi 

^ / 1668Tin 
^ ^ 1868Tin 

W. Z. XX 20 

^ ^ 1868 Tm 
^ ^ 1868 Tm 

t Pegasi. 
Anonjma 
16 Fegad 



Niobe* . . . 
Aqaarii. 
Anonym* . 
1) Aqnarii. 
C Pegaii . 

W.2.XXyi77 
Anonjrma * 



«9 

8.9 

8 



-7 

9 
8.9 

8 

7 



9.«o 



19 46 «5.37 

53 .4.74 

3« O 39.16 
6.49.73 

«4 a.77 

34 38.39 

34 46.75 
3o 9.75 

35 3.64 
43 3.71 

31 38 0.19 

35 16.37 

4" 4.07 

46 36.07 



33 3 I .30 
l3 13.38 

36 to.o4 
3i 55.0,7 
38 14.07 

44 >8.oo 
56 50.77 



+ 
+ 



0,33 

0.33 

o .33 

33.66 

0.03 

0.03 
0.03 
O.Ol 
0.03 
0.33 

O. I I 

O. 13 

o.i5 
o. 16 



3.90 
0.04 
0.34 
0.08 
0.16 

O, 31 

3.i3 



33o o 33.6 
339 43 5i.6 
339 53 39.5 



«99 « 

«93 44 
OecL = 
^97 48 
399 «6 

330 3 

3i5 II 
317 8 

331 i3 

333 3 

337 iS 

3i3 14 
3o3 3i 
333 40 
3ii 9 
333 5 

3^9 4 

383 13 



33.9 

8.8 



8.3 



4- 
+ ■0.6 
+10.6 



4-10. 
-.- +10. 

DecL pr. -^ 3' 
15.5+ 9.4 



—33.1 

—33.5 
—33.3 



i5.8 

55.0 

6.4 
3i.9 

5 
i5.6 

13. Q 
33.0 

0.4 
33.9 
37.5 

17.8 

^4.5 



4- 9.7 



+ 
+ 
4- 



9 
7.6 

9*« 

4- 9.6 
4- 6.« 

M- 9.7 
+ 9.6 
4- 9.3 
+ 9 
+ .9.8 

+ 7.ß 

4- 8.3 



—100,0 
-136.1 

WV4 
-io5.3 



-33.1 

-55.4 

-5i .8 

-44.9 
-43.6 
-33.5 

-61.5 
-84.3 
-39.0 
-64.0 
-43.6 

-33.6 
-^54.5 



Digitized by 



Google 



n 



BeobachttDgen sm M«ridiftnkreise 



18« 



3 



Mittel 
^ der 
FAde» 



Corr. 

d« 

Instr. 



Mittel 

der- 

Lestmgen 



Corr. wegen 



Libdle 



Refr. 



W — li.O O + 25. 6 
W-4- 4 a 0'+ 10.0 



Urs. knin. 
p CApticomi 



|«=Ä — 0! 



361 



c=s — 0.094 
m=ä: — 0.569 



ülirzelt 
ao* 8** 

38 
ai a6 
a3 7 



Bar. 



. Therm. R. 
imt. 



a7/'635 


+ «7.*'« 


+ i5.'4 


a7.6a6 


+ «7.6 


+ i5.3 


a7.6a4 


+ «7.« 


+ •4.6 


37.604 


+ «5.8 


+ i3.a 



a* Caprieomi 
p Gapricornt« 

t Pegasi 

16 Pegasi... 
6 Aqnarii . . . 
12 Aqnarii. . . 
CPegasi.... 



m 4" ' 
— 3'*37/98 
38. la 
38.17 



37.95 
37.85 
37.98 



Polpnnkt 
4i*58'ii/'a 

««.4 
to.5 
j3.o 
10. o 
to.3 
i3.i 



uto ai*37»' -3 37.99 

F — F« =» — or90& 
= — 2f801 



41 58 11.36 
L — L* r= 



=t 



2T21Q 
105."53 



Tom r bii 9. September tftgl. Oanf : 4* 0f50. 



September 9. (O B^^^* ^* ^^^^ ^* 



X ün 
W.»Z. T 247 
a* Caprieorni 

^ ^ 1868 Tm 

^ ^ 1866 vm 

w.z.xin2a2 

^ ISMYIU 
32VQlpeea1ae 
)K f 1866 Ym 
.^ ^ 186$ TUI 

^ ^^86eTia 
^/i666yi:i 

Niobe* 

% / ISSBYIU 
^ /l86eVUi 



t) Aqnarii.. 
C Pegasi . . 
Anonyma *. 
tt Pisc aast. 
a Pegai; . . . 



8 
8 

8 
9i 

9 

7 

8.9 

9i 



ao 



6 49.37 — 
9 iS.ag — 



6.9 
9 



105 



i3 58.98 
34 43.8^ 
33 10.91 

38 9.91 
46 t6.84 
5a 16.54 
ai a8 17.79 
33 11.61 

38 57.88 
46 3a. 38 
55 16.0a 
aa 6 9.55 
%k 47*98 

3i 5i.33 
38 10.4a 
46 9.>3 
53 36.65 
a3 I 39. a6 



+ 



33.79 
o.a8 
o.o3 
0.08 
o ,ou 

0.37 
0.01 
0.40 

0.11 

0.17 

0.17 
o. 19 
a.90 
o.a5 
o.3o 

0.08 
o.ao 
3.04 
o.a3 
o.a4 



8 
10 

5 
10 

5 

11 
10 

7 
10 



SSo«» 3'49^3 

«99 « 37.9 
394 6 54.9 
298 ao IV.7 

2^9 3 47. 1 
3o3 59 4», 7 
339 3o 43.9 
3i5 3o 49.9 
319 t5 ia.8 

5 
5 
.3 
.6 



319 46 16. 
3aa 4 8. 
3ia 14 45. 
337 16 3. 
33i 58 7. 

3n 9 37. 
3aa 5 l\i. 
a8i 17 3o. 
a8i 4> 33. 
3a6 a6 41. 



+ 8".o 
+ 8.7 
+ 7.8 
+ 8.1 

+ a.i 
+ $.. 
+ 6.0 

+ 7 

+ 8 

+ 7.6 
+ 6.0 

+ 7 
+ 7.5 
+ 8.0 



+ 
+ 

+ 
+ 
+ 



7.9 
7.3 
t.8 
6.6 
4.5 



-3a".4 
-101.0 
-laS.i 
-104.0 

-33.7 
-83.3 
-ai . i 
-55.3 
-48.3 

-47.7 
-44.0 

-6a. i 
-36.4 
-3o.a 

-64.9 

-44.^ 
-378.8 
-a7o.a 
-37.8 



L^oogle 



Digitized by 



▼ om Jallr« 18^1. 



ta 



1861 



Mittel 

der 

Faden 



' Corr. 

des 

lAstr. 

J. 



Mittel 

der 

Lotungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



W 4- 7.8 + 9.4 
W— 10.7 0'+ 28.2 

«•C»pri«ml| • = - 0*556 



Therm. B. 



ao 



^Ä — 0.0B4 
«=3—0.311 



Uhrzeit Bar. 
* 5« a^/'OSS 
45 ^7.646 
38 27.640 
43 



ai 



inn. 

+ i5.5 
+ •4.9 



anss. 
+ i3.'3 
+ i3.i 

+ i».4 
+ 10.6 



a* Capricocni 
32Viilpeculae 
Y] Aqnarii . . 
C Pegasi ... 
a Pisc aoU. 
ot Pegasi .... 



— 3"»34.»3i 
34.30 
34.09 

34. «7 
34.»« 
34.38 



Polpttnkt 
4i**58'i3/'9 
i3.5 
ia.4 

*3.7 
la.a 

««.4 



am ^a 



—3 34. »3 



F — ?♦ 



( — 0r908 
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1 47 37.838 




+ 5.8 + e.8 


4?= + 0.284 


a 39 a7.835 




+ 4.8 + «.4 


••=r + 1.028 


m + m 




Polponkt 




y Piieiiun. . . 




4r58'a6."3 




» Piednm*.. — 3* o/58 




36.7 




e Pisdom... 0..48 




34.8 




H Pisdam . . 0.6a 




«5.8 




i Pieoinm .. o.56 




a6.5 


am o^Sa* -i.3 o.56 




41 58 a6.oa 


• P — 


P» = — or877 L 




. L» = + 2:261 




= — 2!705 




= 4- 105."11 


Vom 26. Oct W» 5. Not. tAgl. Gftog + 0!86 




• 


NoTombor 6. (cf) Beob. W. Kreis 0. 










h m 


. . 


f 














OL Urt. tnio. . 




I la 57.60 

49 54.80 


— 39.85 

— 0. 17 


a 
1 1 












^ Arieüs . . . 


• . . • 


33a* 6'i 


i6"'.6 


+ 6."5 


1^3.".''4 


a ArieUi . . . 




a a 
la 


«7.78 
58.96 


— o.a3 
-f 0.45 


10 
6 


334 47 
3o4 56 


18 

7 


.a 
.6 


4- 5.8 

4- 6.0 


—37.9 
-84.7 


67 Ceti 




Irene» 


■ . . ■ 


a5 


7.77 


— a.55 


7 


3i5 3 





. 1 


+ e.» 


— 59. 1 


W+ 13 


.2 


+ 16.2 


' f " 












Tberm 


. B. 


W'U.40.0 (y— 10.8 


übnelt Bar. 




inn. auss. 




i*5a« a7".7i5 




4. 5\o + a-.4 


a ün- min. J .,j . 
67 Ceti 1* ^ *^* 


a aa 37.707 




-j-- 5.0 -j- a.a 


e±=+ 0.284 
m = + 2.524 


ßArietU... — a'«5i.'55 




Polpnnkt 
4i*58'i5.''5 




aArietia... 51.69 




^ 16. 3 


% 


67 Ceti .... 5i.6i 




i5.8 


um 3* a* — a 5i .61 




41 58 i5.83 


P — 


P» » — or806 L 




L» = + 2r2»» . 




= — 2f 764 




= + 106."87 


Vom 25. Oct bit 5. Nov. tägl. Gang: + OfSd 














■ 
















Die 


jitized by V. 


jTJQ^l 
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Beobaebtuagea «m Meridiankreise 



1861 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 
des 

hutr. 



Mittel 
der ^ 
Lesang en 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



Norember U. (C) Beob. M. Kreis O. 



PL Urs. min. . 
ß Arietis . • . 
Arietis ... 
T Ceti 

^ / 1860 II 

^/iwo n 
^ ^ itso n 

a Ferset 

^ /MdO n 
^ ^USO u 



i nt 
i3 5 

49 52 

a i5 

.38 59 

47 47 

5a 17 

9 i4 

17 ai 
%B 10 
38 a8 



.49 

.5 

.18 

.61 
.90 

.97 

.83 

48 



46 7.30 



— 5a. 07 

— o.a8 

— 0.35 
+ o.ai 

— 1.35 

— 1.8Ä 

— 1.4« 

— 1.4^ 

— 1,53 

— 1.59 



i3o 3a 

6a 6 

64 47 

44 38 

90 94 
. 90 &5 

93 33 

91 ao 

93 33 

94 a6 



7.0 
40.7 
i3.9 
ai .6 
33.3 

17.8 
3o.6 
la .a 
35.9 
46 



94 49 34.3 



+ 



+ « 



+ ' 

+ « 
+ 10.8 



+49. 
-59 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 4.4 

+ 4.7 



o. 
a . 

3.4 



W+33.4 0— 5.0 
W'+ 8.2 0'+ 20.3 



a Urs. min. 
Y Ceti 



U= — lfö77 

tf = + 0.284 
m^ + 2.369 



Ubrieit Bar. 
i*io** a7".69a 

a 55 

3 5o 37.703 



a Urs. min. 
ß Axietis .. 
a Arietis • . 
T Ceti ..,. 
a Perset . . . 



-a-49/*4 
48.95 
4»*99 

48.^4 



Therm. B. 
inn. anss. 

+ 6*.4 + 4*.» 
./.... + 4.7 
+ 6.1 + 3.9 

Polpnnkt 
i3i»58'i6."8 

16.9 
•7.5 

17.6 



3*37" 



--a 48.93 



i3i 58 17 .a 



Norember 20. ($) Beob. M. 



aUrs.m.Kr.O 
aUrsjn.&.W 



i3 10 5a. 44 
I« 19.30 






Kreis Ost 

O 26.5 
(y 0.0 



7.8 
35.2 



W 

w 



Kreis West 

31.3 O 

5.0 



4.0 
0' 30.4 



Kreis Ost : # 9 -f OfSSO — p 



j i y i iLyu uy 



Google 



▼on J»jbra 18^1 



ai 



1891 



Mittel 

der 

Fade« 



Cor. 

des 

Us«r. 



Mittel 

der^ 
Lesnngeii 



Gorr. wegen 



Libelle 



Refr. 



NeT^mber 21. (2).) Beob. M. Kreis W. 



« Urs. uln. . 
ß Arietis . . . 
a Arietis . . . 

4« Ceti 

^ / iWO n 

^ / iMo n 
^ /iMe D 
a Persei . . , . 
^ ^ 1860 n 

^ / 1860 n 

51^ / 1860 n 

IQ Tauri 

if / 1860 n 
■^ ^1860 n 



Amt 

t i3 49. 9Ö 

49 49.37 

a 3 1 I .96 
aS 36.90 

47 45.88 

$3 t6.3o 
3 8 48.7a 
i5 18. 11 
17 ao.3i 
a5 9.6a 

3o 54. 6S 
38 37.39 

4« 5.77 
46 5.97 

59, 8.43 



s 




104.58 


7 


1.17 


1 1 


i.3o 


1 1 


0.63 


10 


3.04 


8 


3.10 


6 


3.25 


9 


3.33 


7 


3. «4 


6 


3.38 


10 


•.44 


9 


3.48 


8 


1.54 


8 


3.53 


7 


3.65 


9 



W 3.1 O 31.2 
W'28.8 (y 5.3 



« Uis. miiL 
V Ceti 



— 2f282 

— 0.312 
+ 2.448 



ß Arieti» . 
a Arietis . 
4» Ceti... 
a Fersei . . 
t] Tanri .. 



a8*i4'4a."6 

aS 34 12.4 

40 3i 59. 1 

359 50, 5a. 7 

359 a6 10.1 

357 56 5i.i 

357 i3 35.4 

359 I ia.7 

356 47 48.0 

356 i4 5o.8 

355 54 37.7 

8| a4 4a 14.3 

355 3i 47. a 

354 34 a6.i 



+ 6.4 
+ 7.0 

+ 7.4 

+ 5.9 

'+ 6.2 

+ 5.6 
+ 7.0 
+ 6.« 

+ 6.^ 

+ 7.0 
-|- 6.2 
h 6.3 
+ 6.3 



+ 3i."8 

+38. 
+50.7 

— o.a 

— 0.8 

— a.3 

— 3.1 

— I . a 

— 3.5 

}~ 4.1 

— 4.5 

+37.3 
- 4.9 

— 5.9 



ülirzelt Bar. 
i* 5" a7''.66« 
4 o a7.65o 



m 4~ • 

-^"'44.'97 
44.76 
44.93 
45.1a 
45.13 



Theriii. R. 
ian. 

+ ,*.5 _ o^4 

• + I . t — t . 1 



PolpiiOtt^ 

3i8*a3'a8."a 

a8.o 

a8:5 

37.4 

37.» 



um a*39* 
Tom ,11. bis 21. Korember t&gl Gang: + Of40 



44.9« 



3i8 23 37.8 



November 25. (C) Bpob. M. Kreis W. 



üriL ittin.. 

Axietis . . . 
87 Ceti 

Ceti 

^ ^ 1860 B 

9|^^M<0 I 

I^y 1860 n 
a Persei 



»4 7.94 

2 ia.7a 
la 53. o5 
a3 37.36 

48 47.55 

9 *3.39 
x3 4*5o 
17 ai.o8 
a5 K0.53 



— ia4. 10 

— 1 .5o 
+ o,o3 
-^ 0.70 

— 3.5o 

— 3.84 

— 3.84 
■ 3.70 

— 3.99 



a5 34 11.5 



40 3i 57.8 
o 147.* 

357 57 52.7 
357 55 a3.8! 
359 I 10.4 
356 47 45.6 



+ 5.5 



+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 



4-38. a 



+ 5o.6 
-— o.i 

— a.3 

- 3.4 

3.6 



BeobachtQBgeii am Meridiankreise 



1861 



Mittel 

der 

FAdea 



Corr. 

des 

Instr. 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. vegea 



Libelle Befr. 



W + 



23 6 
3.8 



a Üfs. min. 
V CeÜ 



i"= 



+ 10.0 
0'+ 37.5 

— 2*766 

— 0.312 

+ 2.458 



ührseit Bar. 
,*4o« a7".83o 
a7.8i5 



2 So 



a ArieUs 
67 Ceti.. 
4» Ceti., 
a Persei.. 



— a'*45.'33 
4^. »5 
45. 3o 
45. 3o 



2*29* 



45. So 



Therm. R. 
inn. &nsa 

+ >•.« + »^7 

+ 1.8 — o.i 

Polpnnkt 
SiS^aS'ae.^S 

• . • • 

25 . I 

24.5 



3i8 23 25. S 



Vom 21. bis 25. Norember tägl. Gang: + OfOS 



November 29. ($) Beob. M. Kreis W. 



a Urs. min. . 
^ @186i.. 

* @1861*. 
Ceti 

Y] Pisciom . . 

^ ^ 18S0 n 

^ / 1860 n 
^ ^ 1860 n 
a Persei . . . . 
^ ß 1860 n 

1] Tauri . . . . 

s Tauri 

a Tauri . . . . 

* #iwo n 
t Aurigae . . , 



m s 




f 




«4 *7.7a 


— 1 


35. 5o 


4 


5i 53. . . 








3 52.28 


+ 


2, 7a 


5 


19 54.9a 


+ 


0. 16 


7 


aö 54.97 


— 


i.ia 


1 1 


48 48.H7 


— 


3.89 


7 


8 5o.46 


— 


4.i8 


9 


i5 19.9^ 


— 


4.28 


8 


17 22. l3 


— 


4.o3 


6 


26 29.74 


— 


4.38 


9 


42 7.06 


-r 


1.68 


7 


23 23.11 


— 


..37 


9 


3o 49.52 


— 


1.21 


1 1 


39 43.05 


— 


4.96 


4 


5o 5i.35 


"""" 


2.35 


8 



36'»24'36."4 
5a 43 27.8 
57 i5 36.2 
33 44 35.1 

o 1 43.7 
357 56 39.7 
357 i3 25. I 
359 1 2.5 
356 33 55.8 

94 4^ 7.6 
39 So 17.1 
3a 8 47.2 
352 2 10.7 
t5 26 14.8 



+ .."7 

+ '.7 

+ '.7 

+ 1.6 

+ 0.6 

+ «« 

+ .3 
+ .. 

-f-ia.o 

+ '».9 
+ ia.8 

+ •3.4 
+ i3.a 



+ 43.". 
+ 76.7 
+90.« 

+ 39. 

— 0.1 

— 2.3 

— 3.1 

— 1.2 

— 3.7 

+ »7. 
+ 33.4 
+ 37.« 

— 7.5 

+ 16,2 



W + 17,6 O + 16.4 
W'^ 9.4 0'+42.4 



a Urs. min. | 
a Tauri ) 



« = — 3!048 

ec= — 0.312 
m = + 2.269 



Uhrseit Bar. 

i*ao"* 27^.762 

3 So 27.761 
4^0 ....... 

4 45 27.761 



Therm. E. 
inn. ftnsi. 

+ 3'.4 + «• 

+ a.9 + «.3 

+ o.« 

+ a.4 + •■ 



Google 



uiijiiiiyu uy 



vom J%htB 1801. 



88 



1861 



MUtel 

der 

Faden 



Corr. 
Instr. 



3 

h. 



Mittel 

der 

Leanngen 



Gorr. vegen 



Libelle 



Refr. 



6' Ceti 

Vi PiiGiam ' 
a Penei... 
t) Tauri . . . 

8 Taxtri 

a Taiiri . . . 
e Anrigae . . 



— 2*45.'99 
46.06 

45.99 
46.01 

45.8a 
45.81 
45.83 



um 



3* 



polponkt 
3i8'*a3'a6.''a 
36.8 
aS.i 
16.3 
a5«i 
i5.7 
a5.9 



aa" 



— a 45.93 



F — F* = + or906 
= + 2?794 



Vom 25. bis 29. Korember t&gl. Gang: 4- Ofl6. 



3i8 aS a5.9 

L — L» = + 2r267 
* = + 105."3 



NoTember 30. (fe) Beob. IL Kreis W. 



* @ 1881» 
^@1861» 
^ @ 1861«i|. 
a Uli. min. 
8* Ceti ... . 



77 Pisdnm 
V Piidnm. 



53 1.45 
58 4.36 
3 5a. 5o 
»4 «6.09 
«9 54.87 


— 1.73 

— a.55 

— a.56 

— i65'.9o 
+ 0.16 


7 
6 
6 
3 
9 


36 54.88 

37 3.18 


— i , 1 1 

- 0.57 


la 
11 



I 


* 1 


n 


II 


u 


36 


aa 


38. a 


+ 10. a 


+43.3 


5a 


33 


aS.o 


+ 9.9 


+76.7 


&a 


43 


18.6 


+ 9.5 


+77.» 


57 


i5 


a«.6 


+ 9.9 


+9«.a 


33 


44 


91.5 


+ »0.3 


+ 39. a 


43 


34 


5o. 1 


+ 'o.a 


+ 55.9 



W— 8.0 + 41.2 
W'+ 19.1 (y+14.2 

a Urs. min. ) 

vPiselvm j« = -3?019 

« = — 0.312 
« = + 2.359 



ührzeit Bar. 



I 40 



''716 
710 



ö» Ceti — 9"'45.'95 

45.99 
4^.86 



ti Pisdmn 
y Piscinm 



Therm. B. 
inn. 

+ 9\5 4. i«.4 
+ 9.4 + 1.3 

Polpnnkt 
3i8"a3'ai."£ 

31.9 
31.8 



>A„Qll| 



a8~ — a 45.93 



P — P« =: 4. or854 
= + 2f 633 



3i8 a3 ai.6 

L — £♦ = 4- 2r267 
= 4- 105."4 



Vom 29. bis 30. Noremb« tlgl. Gang: OfOO. 



1 in«. Sitraw. a Folge. UV. 



DigitizIdbyLjOOgle 
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Beobachtvfegeo am Keridiankreiie 



1861 



Mittel 

der 

Fäden 



Corr. 

des 

Instr. 



Mittel 

der, 

Lesungen 



Corr« vegen 



Zibelle 



Befir. 



December 3. (df) Beob. M. Kreis W. 



a Urs. min. 




* @ 1861» 
^@18«1». 
if. @ 1861* 
^@1861*. 

6^ Ceti 


.... 


Y] Fisciam . . 




V Piscinm . . . 









Am« 
1 i4 11.70 

5o a.oi 
57 46.03 

1 I 8.17 
3 53.0a 


« 

— i3o.99 
+ «.84 
4- ».63 
+ 1.63 
+ «.64 


3 

7 

7 
5 

a 


i äe 55!43 
37 3.79 


I .09 

— 0.56 


1 1 
11 



• / « 


M 


319 49 38.5 


+ «9 


36 aa 58.5 


+ «.3 


5a 33 44.4 


+ ••0 


5a ap 47.7 


+ -.4 


5a 43 3S.4 


+ «.«> 


5; i5 45.9 


+ *>.' 


33 44 45. a 


+ «.3 


43 35 i3.6 


+ ..3 



W — 7.3 + 40.8 
W'+20.4 0'+13.2 



c = — 0.312 
m = + 2.344 



Uhrzeit Bar. 
i* 5»^a7".766 

3o 

40 »7.771 

«i + * 

a Urs. min. . 

8* Ceti 

13 Piscium. . . — a'"46.*58 
V Pisciom . . 46 . 49 



— 5o . 7 
+4'. 3 
+ 74.9 
+ 74.6 
+ 75.3 

+ 9'. 9 
+ 39.6 
+ 56.4 



Therm. B. 
inn. Koss. 

+ l^i — o^l 

0.0 

+ ».4 — o.i 

Polponkt 

3i8'a3'36."a 

35.9 

37.0 

36.7 



um .i*3a"* — a 46.53 



F — F* = + or883 
= + 2?722 



Vom 30. November bis 3. December tag). Gang: — Of21. 



3i8 a3 36.4 

L — L» = + 2r276 
= + 105."8 



December 5. (2|.) Beob. M. 

aUr8.m.Kr.W . . . • i3 947.9* 
aUrs.m.Kr.O . . . . 10 i4.44 



Kreis West KreU Ost 

W— 3.5 + 40.0 W 4- 26.0 O + 11.0 

W'+23.0 0'+ 1* 1 ^'+ 12 0'+36.2 



Kreis Ost : c = -|- 0*242 — p. 



u i y i i i zyu uy 



Google 



Tom Jahre 18$i. 



S5 



1861 



so 

»4 

o 



Mittel 

der 

Fftden 



Corr. 

des 

Instr. 



:ä 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Befr. 



December 6. ($) Beob. M. Kreis O. 



7 Ceti 

^ ^ laeon 

^ ß 1860 n 
^ ß 1860 n 
^ j^ 1860 n 

Tj Tanri 

^ / 1860 n 

9 Tanri-- 

a Taari .... 
s Urs. min. . . 



Im« 

38 57.56 

48 47.49 

8 5o.48 

■9 33.86 

a6 a8.44 



4a 
46 



7.^9 

7.53 

a3 a3.36 

3o 49*8a 

a 37.04 



+ 



« 
o. i3 

— 3.3i 

— 3.58 

— 3.68 

— 3.77 

— i.i5 

— 3.9a 

— 0.84 

— 0.67 
+ aa.33 



t » »1 


U ' 


44 38 a5.i 


+ 9.4 


90/ 19 38.0 


+ l«.0 


.9a a4 43.5 


+ ro . 


93 it 38.3 


+ P..6 


93 47 a8.o 


+ 10.3 


94 49 43.6 


-f-IO,0 


60 5 1 4.3 


+ 9.3 


58 la 34.5 


+ 9.5 


39 4* ^9.9 


+ 9.4 



—61.1 

+ o.a 
+ a.3 
+ 3.a 

+ 4.9 



W 25.0 
W 1.5 



% Urs. 
t Taari 



12.1 

• = — 3f323 

« = + 0.28t 
n == + 3.231 



T Ceti . , . . 
13 Tauri . . . 
t Tanri . . 
a Tanri . . . 
8 Urs. min. 



Cbrzeit Bar. 

a*5o"» a7."446 

3 3o 

4 o \ X \ \ \ 
3o 

5 o 37.430 

— a"46/7o 
46.7a 
46.53 
46.57 



+ 3.8 

33.8 

—37.5 

+ 70.4 



Therm. B. 
inn. 

— ».•3 — 3.-7 

— 4.0 

— 4.* 

— 4.3 

— a.8 — 4.3 

Polpnnkt 
i3i'58'i9/'5 
• • . • 
18.1 
18. 1 
18.6 



3*49"" — a 46.63 



i3i 58 i8,6 



Vom 3. bis 6. Deconber tig]. Gang: — 0f03. 



December 11. ($) Beob. H. Kreis O. 



^ @.186l».... 

W. Z. LI !♦ 

a Urs. min 
IQ Pisdnm 
V Pisdnm , 



ß Arietis 



58 i3.a6 
3 3t. 45 
i3 55.39 
a6 58.6a 
37 7.01 

49 54. >5 



— a.43 

— 3.7a 
— 116.04 

— 0.53 
-j- 0,0a 

- 0.86 



37 44 ^4.^ 

58 37 40.8 


+ «0.7 
+ 9.6 


-78.. 
—36.9 


56 36 56. 
46 46 37.6 

6a 6 43.8 


+ 10.3 
+ 9.8 
+ 10,1 


—39.9 
-56.9 

— 3a.i 



8* 



öbgle 



BeobachtnngeB am Meridiankreise 





j 


Mittel 
der 




Corr. 
des 


a 

9 


Mittel 


Corr. wegen 


. 1861 




•e 


der 








& 


FAden 




Instr. 




Lesungen 


libelle 


Beür. 


W- 4.0 + 40.3 




Therm. R. 


W'+21.5 0'+14.6 


Uhrsei< 


b Bar. inn. äoss. 




i*3 


o"*a7/'875 + o.'a — i/i 


oUrs. miiLl _3,.gjv 
V PiWTlni« f ""^ '*•**• 


5 


37.874 + 0,3 — i.a 
/ 


• s + 0.284 






» =: + 2.675 




« + « Polpimkt 


t) Piscium . . - 


-a"5o/38 i3i**58'i5."7 


V Piscium . . 


50.34 i5.6 


? 


ArieÜs . . . 


5o.a4 «4.7 


am 


1*38« - 


-a 5o.3a i3i 58 i5.3 


F — F* = — 0r955 




L _ L»=5= + 2r282 
= + 106'/1 


= — 2*065 




Vom 6. bU 11. Deoember t»gl. Gang: - 


- 0?75. 




December 2& (^) Beob. M. Kreis o/ 








hm» 




« 




t i // 


// 


II 


^@1861*. 




o 58 0.45 




a.o3 


7 


37 44 «5.6 


+ 4.6 


—79.0 


W. Z. LI 1* 




I 3 37.85 




3.5a 


7 


58 37 38.9 


+ 4.7 


-37.3 


a Urs. min. . 




i4 i3.ao 


— 


139.50 


4 


t3o 3a 3.7 


+ 4.7 


+5.-7 


W. Z. LI 45» 




91 a.5(^ 


— 


3.5o 


7 


58 a9 58.9 


+ 5.5 


—37.5 


V Piscium .. 




37 «3.79 




o.o3 


8 


46 46 a7.4 


+ 4.9 


—57.6 


ß Arietis ... 




5o 1.14 




«.07 


11 


6a 6 4a. 8 


+ 5.0 


—3a. 5 


a Arietis . . . 




a a 94.09 


— 


i.a6 


II 


64 47 ^5.4 


+ 5.0 


— »8.9 


T Ceti 




39 8.06 


+ 


o.ii 


10 


44 38 aa.a 


+ 4.4 


— 6a. a 


a CeÜ 




58 3.aa 


+ 


o.o5 


1 1 


45 3i 55.0 


+ 4.6 


—60.3 


*/i86on. 




3 9 aS.ia 




4.08 


9 


9a a3 39.7 


+ 6.0 


+ -».« 


*/1860n 




19 44.68 


... 


4.90 


6 


93 II 40.6 


+ 4.7 


+ 3.a 


^/ 1860 II 




a5 ai.95 


— 


4.a6 


9 


93 33 43.8 


+ 4.7 


+ 8.6 


W. Z.LV40» 




37 23.36 


— i 


3.6a 


7 


59 5o 36. I 


+ 4.3 


-35.7 


3ic^ 186011 




46 18. 5o 


— 


4.47 


7 


94 49 4a.« 


+ 4.3 


4- 5.0 


W.Z.LY66* 




5e 4.06 


— 


3.6a 


5 


59 55 II .9 


+ 3.4 


-35.7 


W.Z.LV75» 




SS 5i.97 


— 


3.59 


6 


59 37 10.7 


+ 4.6 


— S6.3 


W +18.1 + 20.0 




Tberm. B. 


W— 6.6 0+43.8 ' 


Ubneit 


B^. inn. tnss. 




o*5o» 


a8."oi5 ^ i.'S — a.*4 


oürs-müL 1 as7iA 


. 40 
a 5 




c = + 0.284 


3 
3o 


a8.oo4 — 1.7 — 3.6 


« = + 3.004 


*9V 

4 • 



▼om J&hre 1862. 



9T 



1862 



8 



Mittel 

der 
Fädea 



Corr. 

des 
Instr. 



Mittel 

der 

Lesungen 



Oorr. wegen 



Libdie 



Reff. 



V Pisdom 
ß Arietis . 
a Arieds . 
f Ceti . . . 
a^Ceti . . . . 



7.*ai 



-a"«5 

57.16 
57,1a 
67.28 
57.36 



Folpnnkt 

8.5 
to. I 

9.« 



F— 1* = — 



Or837 

2f582 



un a*«3"* — a 67. a3 i3i 58 10. a 

L — L* = 4. 2r280 
= + 106V4 



Tom 11. bis 28. Deoember tSgl. Gang; — Ofil. 



1863. 



Jftnnex 3. ($) Beob. M. Kreis 0. 



W.Z.XEY16«^ 
4» Ceti... 

X Ceti 

-it/186011» 
a Ceti . . . 



if^ 1860 n 
^/1860n 

:^/i86on 

:^/l860lI 
W.Z.LV40* 

^/I860n 
W. Z. LV 66 
W. Z. LV 75 

c Tanri .' . . 
a Taori . . 



^/I860n 



Un. min« . 



i m $ 
1 3.85 

a3 5i ^37 

39 10.64 

4.4i 
5.89 



48 

58 



9 4.«* 
i? 33. a7 
19 9.38 
a5 a4.74 
37 aS.oS 

45 a5.a4 
5o 6.85 
65 54.79 
a3 37,07 
3i 3.45 

39 67.34 

5i 5.45 

69 39.06 

a 35. a4 



+ 



3^44 

o.«7 
o. 10 

7.97 
o.o3 11 



— 4.55 
66 
67 

93 
68 
64 
09 
89 

38 
39 



i3 



+ 



5.4a 

a7.74 



67 i3 i5.4 

49 49 «7.9 

44 38 14.3 

90 aa 44.8 

45 3i 60.4 

9a a4 36.5 
93 7 53.6 
9a 53 4' 
93 53 39. a 
69 60 a8.9 

96 1 58.4 
69 55 3.a 
69 a7 I 
60 60 5a. 3 

'68 la aa.8 

97 "9 ß.4 
74 54 68.7 
97 3a 1.4 



u 
- 4.7 
+ 4.5 
+ 4.3 
+ 4 

+ 3.9 
+ 4.4 

+ 3.8 

+ 4 
+ 4 
+ 4 



+ 4 
+ 4 
+ 3 
+ 4.8 

+ 3.8 

+ 4.9 
+ 4.8 
+ 4.5 



—38.6 
— 5o.3 
—60,8 
+ «.9 
—58.9 

'+ a,3 
+ 3.. 
+ a.8 
+ 3.5 
--36. o 

+ 5 
-34. 9 
—35.5 
33.6 
-37.4 

+ 7.5 
—16.3 

+ 7.7 



Gryogle 



Digitized by 



88 



Beobachtangen am MeridiankreUe 



1862 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

des 

Instr. 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



W+16. 
W— 10. 

i Urs. min. 
c Anrigae 



0+22.1 

0'+48.2 

».= — 4foeo 



« » + 0.284 
« = 4- 3.071 



ührseit Bar. 

aSo"* a7."4oo 

3 4^ 

4 o 

a5 



V Ceti . . . 

Y Ceti . . , 
a Ceti . . . 
t Tanri . . 
a Tanri . . 
c Anrigae . 



— a«59.'93 
59.90 
60.06 
59.90 

59,70 



Therm. B. 

inn. inss. 

- 1/5 — a.'8 

• •.••• —^ 3,5 

— 3.7 

— 3.8 

Polpnnkt 
1 3 1^58' 3."i 
6.a 

5.7 
a.3 

«7 
3.a 



3»38"*— a 59.89 



i3i 58 3.7 



F — F» = — 0r821 g 

= — 2f534 ' 

Vom 28. Deoember bis 3. Jänner tftgl. Gang: ^ 0f44. 



L — L» = 



:t 



2r294 
106."ö 



janner 6. (C) Beob. H. Kreis 0. 



a Persei 

2^ / 1860 n 

t] Tanri 

t Urs. min. . 
a Anrigae... 



Amt 

3 17 36.98 

a6 a.o6 

4^ ai.91 

5 a 39.85 

9 37.87 



3^84 
4,17 
. i.3o 
-f a4.85 
— 3.37 



t 's 

91 ao 6.0 
93 33 4^.3 
65 39 a.7 


tt 

+ 3.5 

+ 0.4 

+ o.a 


87 49 >^*o 


+ «.7 



u 

+ ».^ 
4- 3.6 

— a7.8 



».5 



W — 100 + 48.2 
W'+16.1 0'+22.2 



i (Tri. min. 
a Persei 



!•= 



-3f667 



Therm. R. 
ührzeit Bar. inn. &nss. 

.3*45« a 7.^500 + 4*'o + 6,'5 

4 ao + ^«5 

5 a5 37.500 + 4.4 "i~ ^»5 



«c= + 0.284 
111=: + 2.624 



a Persei 

tl Tanri*.... 
a Anrigae . . 



«• + « 
-3" i.'aa 
i.a3 
«.»9 



Polpunkt 
i3i"57'56.''o 
55.0 
54.8 



4* 3« —3 



i3t 57 54.9 



Vom 3. bis 6. Jlnnet tigl. Gang: — 0?44. 



üigilized byA^CO^tt 



Tom Jahre 1862- 



3 



1862. 



i 

lO 

O 



Mittel 

der 

Faden 



Conr. 

des 

Instr. 



Mittel 

der 

Losan^en 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



Janner 7. (df) Beob. M. Kiei« 0. 



^@1861*. 
W, Z. U 1* 
a Urs. mizi. . 
W. Z.LI45* 

•n Piseiqn;! , . 




y PiAcitLin' 




ß Arietis 




W.Z.XLVIO» 
a Ceti 




B Arieii» •. . . 

^ i> 1860 n 
a Persei .... 




^ / 18« n 





3 

»4 

ai 

37 



m 9 
i 37.17 

4a. aa 

9.74 
6.81 
9.53 



5o' 5 

1 
58 



t8 3i 
38 



5.45 
7.i3 
6 48.84 

10 3.87 
17 37.16 
36 3. 59 



9 

— a, lo 

— 3.59 

— i4o. 1 1 

— 3.58 

— 0.69 

— o,o3 
— • 1 .07 

— 3.47 

-f- o.o5 

I.Ol 

— 4. «4 

— 3.94 

— 4.a8 



t t 
3'7 io .... 






58 37 a7".3 


+ ia".4 


-37-.7 


58 39 48.1 

56 36 43.9 

46 46 i3.5 
63 6 33. I 

57 i3 0.3 
45 3i 45.5 


+ .3.« 

+ i3.6 

+ i3.8 
+ I3.1 

+ »«^9 
+ i3.3 


-37.9 
—40.8 

—58.1 
— 33.8 
—39.9 
—60.8 


93 40 34.3 

91 30 7.8 

93 33 40.7 


+ »4.^ 

+ I3.6 

+ 14.0 


+ 3.7 
+ «.^ 
+ 3. '6 



W+17.Ö 
W— 7.0 



+ 22.4 
0'+ 47.5 



dt ün. min. 
Arietis 



|.=- 



3f7ö4 



« = +0.284 
m= + 2.844 



Ulineit 

55 
3 5 
3 o 

3o 



Bar. 
37,''7io 



37.696 



Y] Piscinm 
V Piscinm 
ß Arietis 
a Ceti . . . 
5 Arietis . 
CL Persei . 



m + « 
— 3~ i.»39 

(».»4) 
1 .53 
1.35 

1.38 
1.33 



Therm. B. 
inn. ausB. 

— 4.'8 — 6.*6 
...... — 6.9 

— 7.« 

- 7.3 

— 5.3 — 7.x 

> 
Polpvnkt 
i3i''58' 6."3 
6.1 
^.i 

6.8 



um 3*3 a™ —3 

F» = — 0r857 
= — 2f 642 



1.37 i3i 58 6.8 

L -^ L* =^ + 2r283 
= + 106'M 



Vom 6 bis 7. Janner tagl. Gang: — 0fl7. 



Janner 16. (%) Beob. M. Kreis 0. 



^ ^ 1860 n 
^ fi 1860 n 

1} Tann 

a Tanri 

• Urs. min. 



a Anrigae 
p Tanri .. 



3 



«9 


i5 


.34 


36 


48 


33 


43 


36 


M 


3i 


9 


.54 


3 


43 


.5i 


9 


4^ 


.60 


ao 


44.67I 



— 4.35 


i3 


— 4.49 


1 1 


- ..40 


,4 


— 0.84 


I 1 


+ a6.53 


7 


— 3.60 


i3 


— «.79 


6 



93 53 3i 
93 47 '3.9 



87 49 ««.*7 
70 37 38.3 



— 0.3 

+ 0.3 



— X, 
. I . 



+ 
+ 



a.9 
3.9 



- a.5 
-33. a 
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Beobaehtung 


en am Meridiankreise 


# 




1862 


1 


Mittel 

der 

Faden 


Corr. 

des 

Instr. 


1 
•0 


Mittel 

der 
Lesungen 


Corr. ^gen 


LibeUe 


Refr. 


W— 8.0 0+49.6 

W'+16.8 Ö'+25.0 Uhneit 

3*3o» 

a Anngae f 5 ^5 

«== + 0.284 

« = +2.847 . * 
^ tl Tauri .... —3^ 

a Tanri 

a Aarigae . . 

ß Tauri 


Therm. B. 
Bar. inn. ftuss. 
a.;."59o — 5.*« — 7.*4 
— «,o 


97.585 — 6.7 — 8.6 

+ m Polpunkt 
" 5.'89 
6:07 

5,73 i3i*57'48.''6 
5.91 48.4 


um 4*4-'» —3 
Vom 7. bis 16. Jtaner Ugl. Gang: — 0f50. 


5.88 i3i 57 48.5 
• 


Jftnnei 

^fr/l860n 
:^/186Qn 

a Pertei 

^ ^186011» 
fl Tauri 

W.Z.LV63» 
*/1860n» 

8 Tanri 

a Tauri 

W.Z.I.IV100* 

^/I860n 
t Urs. min. . 
a Aurigae. . . 

)K/i86on 

ß Tanri ..... 

^^186011 
^/1860n 
*/l860n 
21 Urs. min. . 
^/I860n 

^/1860n 
7 Geminer. . 


P28. ( 


Cf) Beob. KL Sjrei 

Am« 

3 9 44.54 
i5 49*59 
17 5a. 33 
a6 aa.i8 
4a 37.68 

45 6.a8 
69 45.09 

4 a3 54.04 

31,90.38 
35 47.98 

So 46.06 

5 a 57.77 
9 53.40 

17 «9. »8 
ao 55.67 

34 45.7a 
4a 55. 5o 
49 i5.65 

6 18 45. a4 
i3 a4.47 

18 ia.7a 
33 5.o3 


« 0. 

— 3^96 

— 4.07 

— 3.81 

— 8.54 

— i.a9 

— 3.74 

— 9. «3 

— 0.94 

— 0.76 

— 3.75 

— 4.86 
+ a4.66 

— 3.34 

— 9.8. 

— 1 .65 

— 4.99 

— 4.96 

— 4.88 
+ 56. 5i 

— 4.94 

— 4.96 

— 0.78 


9 
9 
9 
6 
10 

6 

7 
1 1 

9 

7 

8 
la 
1 1 

6 

4 
10 

8 

8 

4 
4 

7 
11 


i t* 
9a a3 3i.a 

93 7 

9t 90 19. i 

93 3i 58.6 


+ i3,5 

+i;:3 

+ ia.i 


+ >.3 

+ t.a 
+ 3.5 


59 48 5o.o 
95 45 14.8 

60 5o 5o.7 

58 la 18.4 

59 4^ 48.3 

97 47 5o.7 


+ M.9 
+ .3.0 
+ ia.o 
+ .a.i 
+ .«.1 

+ ia.a 


...... 

—35.1 
+ 5.9 
-33.7 
—37.6 
—35.1 

+ 8.0 


87 49 i9.6 
98 3 17.0 
70 37 36,9 

98 a8 10.6 
98 18 a3.8 
97 55 39.8 


+ ia.a 
+ ia.o 
+ ia.9 

+ .a.i 

+ ia.4 
+ «9.0 


— 9.5 

+ 8.3 
— ai.6 

+ 8.8 
+ 8.6 
+ 8.» 


98 la i5.a 

98 19 3.6 
58 99 18.4 


+ ««.4 

+ «i.7 
+ *a.i 


+ 8.5 

+ 8.6 
-37.» 



Digitized by ^ 



^ 



lOosie 



▼om JahTe 1862. 



41 



1862 



Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. wegen 



Libelle 



Refr. 



W— 15.0 0+51.2 
W'-f. 8.2 0'+28.1 



8 Urs. min. 
a Penei 

8 üis. min. 
a Anxigae 



I 1. = — 3*666 



3.610 



Im Mittel « r= — 3!642 

<,= +0.284 
«= + 18.095 



flt Persei 

IQ Tauri 

t Tauri 

a Tauri . . . . 
a Aurigae . . 
p Tauri .... 
(A Geminor. . 



ühikeit Bar. 

3*1 a* a7/'8i4 

4 o 

3o 

5 4o 

6 5 

55 37.784 



m + « 



»7* 
«7 
«7 
«7 



oa 

»4 

ao 
10 



therm. B. 
inn. 

+ o.*8 — 0/9 
— <>.9 

— 1.6 

— 1.8 

0.0 — a,.3 



^ Polponkt 
iSi-^SS' 8/'7 



16.9« 
17.13 

«7. »4 



S.4 
6.3 

8.5 
10.4 

7.4 



um 4*43* —3 17.11 



P — ?♦ =s 



»7. 

— 0r886 

— 2?731 



i3i 58 8.3 
L — L» =: + 2r289 

=c + ior.4 



Vom 16. bis 2a Jlmier tftgl. Gang: — Of04. 



Februar 7. ($) Beob. M. Kreis 0. 



a Persei.. 




W. Z. LV 17 

T Tauri .... 




c Tauri . . , 




fit Tauri 




W.Z.LTV106» 
c Auiigae • . . 




^/1860n 
*/l860II* 
h ün. min.. 





h m 9 

3 17 55.95 

a9 ao.4t 
4a 4». 74 

4 a3 58. ao 
3f a4.57 

37 ^o,i^ 
5i a6.54 

5 o 39. ai 
7 I7-Ö8 

6 18 57.51 



■ 3 .'36 

• 0.75 
I . la 

• 0.81 
0.65 

— 3.53 

■ «-77 

• 9.3i 

— 9.0a 
+ 50.07 



t » u 


it 


ti 


91 ao 11.9 


— i6.a 


+ «•> 


59 44 14. a 


— 16.5 


—35.5 


65 39 4.8 


—16.1 


— 97,6 


60 5o 5o.5 


-16.4 


-34.0 


58. la 19.3 


— 15.7 


-37.8 


60 1 34.7 


— 17.6 


— 35.1 


74 54 57.9 


— 15.3 


— 16.5 


97 5a 36.8 


— 16.5 


+ 8.a 


97 5a 49.4 


— 16.9 


+ 8.. 









' im (jy 



Goog le 



4S 




Beobachtungen am M 


eridiankreise 


"* 






, 


Mittel 


Corr. 


1 


Mittel 


Corr. vegen 


1862 


5 


dei 


f 


des 


-6 


der 











Faden 


Instr. 


2 


Lesungen 


Libelle 


Befr. 


W — 10.0 + 48.2 




Therm. B. 


W'+13.1 0'+25.2 


Uhrzeit Bar. ^ 


inn. Anss. 




3*3o«.37/'576 


. 0/4 - 4.^0 


d Um. min. j otoßi 


4 37.680 — 
55 


- 1.5 — 4.3 
—4.6 


c=; + 0.284 


5 10 37.584 


- a.a — 4.7 


111 = 4-2.031 


^ 






1 m + 0} 


Polpnnkt 




aPersci.... -3"'3i.«33 i 


[3i*'57'4o."i 


^ 


1] Tanri. ...j 31.61 


4t. 7 




• Tanri 3 1.63 


40.8 


- 


a Tanri .... 3 1.53 


^ 39.4 




t Anrigae ... 31.61 


40.7 


um 4* 9** — 3 31.54 


i3i 57 40.5 




F — F* = — 0:853 L — L< 


' = + 2r279 




= — 2f630 


= + 105".9 


Vom 28. Jümer bU 7. Februar t&gl. Gang: — 0!44. 




Februar 8- ( 


fe) Beob. 


M. Kreis 0. / 
1 










k m . 


f 




« M 


4/ 


II 


^/I860n 




3 37 


3.4^ 


- 4. «5 


7 


93 48 II. 7 


+ 9.6 


+ 3.9 


^/I860n 




45 45.^7 


- 4.35 


7 


95 3 5o.6 


+ 9.» 


+ 5.3 


o' Eridani 




4 B 

33 

3i 

37 


39.95 
57.80 
34.33 

39.59 


+ 0.75 

— 0.94 

— 0.76 

— 3.70 


4 

11 
1 1 

3 


34 48 .7.4 

60 5o 43.8 
58 13 14.3 

60 4 38.5 


+ 8.a 
+ 8.7 
+ 8.5 

+ «.6 


— 90.0 
—35.0 
—38.9 

—36.3 


V JJIIUAIU • • . 

g Tanri 




a Tanri . , . 




W.Z.LIV««» 




( Anrigae . , , 




5t 
5 3 

-23.8 


36.34 

3.60 


3.01 

+ >4.5. 


i3 
9 


74 54 5i.6 


+ 8.5 


—17.0 


• TT^ min 




w urB. iniu» » • 

W^+19 


.2 04 




Th«n 


0. B. 


X-- 8.6 0'+46.4 


Ubrzeit Bar. 


inn. Kais. 




3*5o« 37/'83o — 


6.'o — 8.*i 


• Un.min. .^_ 3.521 
t Anrigae 


4 a5 


.... —8.5 


5 37.836 — 


6.7 — 8.8 


() = + 0.284 


m + m 


Polpnnkt 


« = + 2.706 


• Tanri..... — 3"'ai.»ii 


i3i»57'57.''a 


. 


a Tanri.... 3i.o8 


57.5 




t Anrigae... 31.09 


57.6 


nm 4*35« —3 31.09 


i3i 57 57.4 




F — F» = — 0r870 L — I 


,* = + «'279 




= — 2! 683 


= + 106".9 


Vom 7. bii 8. Februar tigl. 


Gang: + Of45. 












\ 




Uigitized b 


y \wiiv>'v 


^Vll. 



Tom Jahre 1862. ' 



1862 









s 




1 


Mittel 


Corr. 


p^ 


Mittel 


.der 


des 


-6 


der 


o 


Fäden 


Instr. 




Lesungen 











Corr. wegen 



UbeUe 



Refr. 



Februar 11. (cf ) Beob. M. Kreia 0. 



t Tauri . . . 
dt 'f auri . . . 
:it(/1860n 
^/1860n 
3»t/1860n» 

^/1860n 
a Anrigae . . 
ß Tauri .... 
^/1860n 
^/ 1860 II 

^/1860n 

itc/1860n* 
•)^/ 1860 II 
51 Cepbei . 

h Geminor.. 
a* Qeminor. 



4 »4 

3i 

4« 

So 
54 

59 

5 9 
11 
39 
43 

49 

6 I 

13 

i8 
39 

7 i5 
39 



o. i5 
a6.4^ 
30 .o3 

53.|/f 

53.49 

51.75 
59.51 

1.77 

7.85 

5i . 10 

31.63 
53.64 

7. «4 
19.18 
5o.83 

ao. 17 
15.90 



9 

1 .03 

0.83 

5.10 

5. 19 

10 :oo 



5. 33 

— 5.38 

— 10. 14 
5.3o 

— 74.62 

A 1.27 

— 3.10 



60 5o 55.0 

58 13 33.5 
97 19 l3.3 
97 48 .... 


ii 

+.».3 
+»«.4 

+ •».5 


—38.8 
-37.6 
+ 7.5 


97 4» 6.4 

97 33 9.4 
87 49 »7.» 
70 37 40.0 

98 30 .... 


+ .... 

+ 13.0 

+ ".a 
+ »«.7 


+ 4.5 
+ 7.8 

— 3.5 
—31.6 


98 17 38.7 

97 55 46.8 

98 14 43.6 
98 8 38.3 
98 19 11.5 


+ 11,0 

+ »».9 

+ 1..3 

+ 9.4 

+ 11. JB 


+ 8.6 

+ 8.3 
+ 8.6 
+ 8.5 
+ S,6 


64 13 35.4 
74 9 a«.Ö 


+ 10.6 
+ 11.1 


— •a9-4 
-17.3 



W— 7.6 0+ 47.2 
W'+15.4 0'+24.1 



51 Cepbei 
a Tauri 



i-= 



— 3f 860 



« = + 0.284 
mcs-f. 2.868 



e Tauri 

a Tauri . . . 
a Aurigae . 
ß Tauri . . 
3 Geminor.. 
a* Geminor. 



Uhrieit Bar. 
4*3o« 37/535 

5 10 

6 5 

7 «7 

46 37.514 

m + « 
-3» 3 3.»43 
33.36 

33.03 
»3.37 
33.35 

a3.i9 



Therm. B. 
inn. ftnss. 

— 3.^ — 3.^7 

— 4.» 

— 4.« 

— 3,9 

— 3.3 — 3.6 

Polpunl^t 
i3i*58'i3/3 
1 1 .0 

ia.8 

«2.7 

' ««.7 



Qin 5*43« —3 33.34 
F — F« = 

Tom a bis 11. Februar tftgl Gang: — 0?72. 



i3i 58 13.6 



— Or879 L — L» = + 2r284 

— 2f710 ' = + 106".2 



Google 
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E«obaclitiingeii am M^ridiankrdise 



1862 



I 



Mittel 
' der 
Fäden 



Corr. 
des 
Iiutr. 



£ä 



Mittel 

der 

Lemngen 



Corr. wegen 



Libelle 



Befr. 



Februar 16. (0) Beob. M. KreU 0. 



a Tau^ . , . . 
)K/i860n 
f Anrigae . . . 
I Urs. min. . 
a Anrigae. . . 

? Tanri 

^/iseou 

51 Cephei... 
y Geminor. . . 
h Geminor. . . 



^^iseou 



W+ 9.2 
W— 13.0 

c UfB. min. 
51 Cephei 



9i 



h m 



3t 3o.o4 
4o ai.97 
5i 3i.4d 

»79» 
a.4S 



3 

lO 



ai 5.o3 
i8 ai . t I 
39 »8. 60 
33 14.86 
i5 a3,57 

5t 4.38 



+ 



3.38 
1 .40 

«7.59 
a.35 

i.i3 
3.53 

49.89 
o,5o 

0.79 

3.1a 



/ o 
58 i3 6.6 

97 19 56.1 

74 55 45.9 



70 a8 a3.6 
98 19 56.4 



58 3o 
64 13 

95 t3 59.8 



6,9 
6.8 



-t3.6 
-14.6 
^«4.4 



-37, 
+ 7.5 
—16.3 



-i3.8 
«4.9 



-14.5 
-t4.5 

-14.8 



— at,4 
+ 8,6 



—36.9 
+ 5.3 



04-28.0 
O'4-50.8 



Thenn«- R. 



I— 



2f681 



= + 0.284 
•1 = + 1.112 



um 5*37"» - 
Vom 11. Us 16. Febmar tlgl. Ga&g: — Of^O. 



Ührseit« Bar. inn. 

4*45* a7."65o — o.*4 — i."3 

5 a5 'a7.65o — o.5 — 1.4 

6 ao —1.4 

7 ao a7.645 — o,5 — 1.8 

flt -4- ' Polpnnkt 

a Tanri....— 3"S7.'3t t3i*58'a9."6 

t Anrigae... 37.08 29.7 

a Anrigae . . a 7 , a8 .... 

ßTanri »7.36 3t. o 

rOeminor... 37.39 ^9*9 

d Geminor. . . ^7 . < 7 ^9 • < 



3 37. aS 



i3i 58 39.9 



Febrnar 28. ($) Beob. M. Kreis 0. 



W.Z.LVI 49 
W.Z.LYI 75» 
W.Z.LVI 90* 
W.Z.LVI101* 
WJZXVI128* 

W.ZJiVI143* 
W*Z.LVn56 
tt Orionis . . 
^/1860U 
^/1860n 



5 


7 


54.3a 




16 


56.38 




aa 


8.98 




a8 


45.59 




34 


14.66 




40 


6.56 




46 


3.97 




5t 


17.0a 


6 


i3 


37.18 




18 


a6. 1 1 



0.49 


5 


3.a6 


6 


3.a5 


6 


3,a6 


7 


3.37 


7 


3.37 


7 


o.5o 


9 


o.o3 


10 


3.i5 


11 


3. «7 


9 



59 5a 






59 44" 


ao.8 


+ 13.5 


59 3o 


43. t 


+ 13.7 


59 47 


33.4 


+ 13.6 


59 58 


6.4 


+ t3.i 


59 58 


0.6 


+ 13.1 


59 57 


t9.4 


+ t3.o 


49 31 


at .0 


+ «3.9 


98 la 


t9.7 


+13.8 


98 19 


6.5 


+ t3.3 



—54.7 

—35.0 
—34.7 

-54.4 

-34.4 
—34.5 

— 5i.i 

+ «.3 
+ 8.5 



▼OB Jahro^ 18S9. 



1862 



Mittel 
der 

Fidea 



Coft. 

des 

Inetr. 



Mittel 

der 

Leenngen 



Oorr. vegen 



LiMle 



Befr. 



i Urs. min. . 
f GeminoT. . 
51 Cephei.. 
d Geminor.., 
a* Gemiiior. 



ß GeminoT... 
^/I860n 
S Caaeri«.., 
^®18«1.. 
^91862.. 



Am« 

6 19 28.73 

33 19.99 
39 a5.36 

7 i5 a8.97 

39 ^4.55 

40 a8.90 

5i 9.4<* 
58 39.03 

8 i5 la. 10 
ao 51.67 



+ 36.44 

— 0.43 

— 45. 10 

— 0.69 

— i.ai 

1 .00 
- a.81 
• 0.99 

— 0.84 

— o.a4 



68^.29' i6".9 



+ i3".i 



— 36".5 



64 13 16. a 
74 9^1.^ 

70 19 3i.8 
95 i3 8.0 
70 8 49.3 

Ö7 9 .-.. 
54 9 39.8 



+ «3.6 

+ «'3.4 

+ i3.a 
+ I3.I 

+ »a.9 



-38.8 
— 17.0 

—31. 4 
+ 5.a 
-^ai.6 



+ »a.9 



— i^Ü 



W + 11.8 O + IWX.O 
W— 5.5 O'+42.0 



Therm, R. 



2f 450 



S üre. min. j «,. 

51 Cephei j*""" ^^ 

« = + 0.284 
m=+1.3|l 



a Orionii . . . 

7 Geminor. . . 

8 Geminor. . . 
a* Geminor. . 
P Geminor. . . 
6 Cancri .... 



ühneit Bar. 
5*a6*a7."48a 
54 ^37.470 

7 « 

3o 

45 

8 aS 37.433 

m + « 
— 3"*3a.*84 

33.74 
3 a .^80 
33.90 
33.9a 
3a. 66 



inn. 
+- o,*8 
+ 0.7 



+ o . a 



anss. 

— o."4 
~ 0.6 

— 0.7 

— 0.9 

l.O 

— 1.3 



Polpnnkt 

1 3 1*58' e.^e 
8.0 

6.7 

^ 5.4 

5.7 

4.8 



7* 8" —3 3a.8i 



F-- F» = 



— orsse 

— 2«639 



i3i 58 6.a 

L — L» = + 2r291 
= + 106".5 



Vom 18. bie 26. Febnur t«g1. Gang: ^ 0!48* 



M&rs a (tl) Beob. M. 



aUrs.m.Kr.O 
aUii.m.Kr.W 



I i3 a.o3 
i3 a8.6a 



Kxeia Ost 

W — 10.8 + 44.8 
W'+ 3.2 0^+24.2 



Kreis West 



W — 

W' + 



16.7 
8.6 



Kreis Ost: = + 0?266 — p 



■#igW!^^ 



+ 48.0 
0'+ 25.1 

Google 



s 



BeobachtaniseD am Meridiankreise 



1862 



S 
"2 



Mittel 

der 

Fäden 



Corr. 

des 

Instr. 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. vegen 



LibeUe 



BeEr. 



März 8. (tl) Beob. M. Kreis W. 



W.Z.LVI125 
W.Z.LVn38 
W.Z.LVn58 
^/1860n 
8 Urs. min. 



^/1860n 
^/1860n 
51 Cephei... 
Y Geminor... 
a Can. maj.. 

8 Geminor. . . 
a^ Geminor.. 
a Can. min.. 
ß Geminor. . . 
^/1860n 

6 Cancri 

*®1861.. 
^® 1882». 
^/1861U 



W— 15.0 + 48.1 
LW'+ 6.3 0'+26.ö 



Ul 


« 


34 





aa 


39 


6 


81 


46 


8 


.80 


a 


5 


67 


19 


3i 


8a 


i3 


4a 


.5a 


t8 


3o 


.75 


39 


3a 


.a5 


33 


a4 


.73 


4a 


4^ 


.73 


i5 


33 


.63 


«9 


^6 


.'4 


35 


44.641 


40 


33 


68 


5i 


14.69 


58 


43 


86 


14.46 


.28 


»9 


57 


.ao 


34 


1 


87 



+ 



+ 



9 
0.97 

1 .oa 

I.Ol 

3.7' 

40.73 

3.61 

3.73 

5o.4i 

1O.95 

0. 3o 

1 . ao 
I . 70 
o. 5a 

1.49 
3.35 

1.48 
1.34 
a.pp 
4.76 



t u 
3o 19 ai .6 

3o 17 5o.8 

3o a3 34.1 

35a 6 14.4 


+17.7 
+ 18.3 

+ 18.4 
+ 18.5 


»i 

+53.7 
+33.7 

-1-33,8 
— 8.3 


35a 8 37.0 
35a t 48. 


+ 17.9 
+ 17.8 


— 8.0 

— 8.3 


3i 5i 37.4 
64 5a 58.5 

a6 8 36.6 
16 I 1 3o. 1 


+ 18.3 
+ 18.4 

+ 17.9 
+ 19.1 


+3!».9 

4-133.6 

+ »8. 4' 

+•6.7 


ao I 19.7 
155 7 4^.3 

ao la a.o 

a3 9 57.5 

35 5a 6.1 

345 41 34.6 


+ 19.1 
-19.4 

+ 19.3 
+ 19.1 
+ 19.1 
+ 19.3 


+ 3... 
— 5.3 

+ 3. .3 

+»4.8 

+4a.o 
-i5.i 



Therm. R. 



h Urs. min. 
51 Cephei 



. Uhrsei t Bar. 
5*40"* a7."6o6 



n = — 2?109 

c == — 0.321 
« = -}- 0.443 



6 a5 

7 45 

8 i5 
40 



27.607 



+ 5.**6 
+ 5,3 



27.598 + 4.5 



Y Geminor. . . 
a Qan. maJ. 
h Geminor. . 
a* Geminor, 
a Can» min. 
ß Geminor.., 
6 Canori . . . , 



m -f- d» 
— 3"S7.»09 
36.97 
37.06 
37. la 
37.15 
37.3a 
37. 10 



+ 4.'7 
+ 4.^ 
+ 3.4 

+ 3.t 
+ a.8 

Polpnnkt 
3i8* a3'i7."i 
18. a 

18.4 
t8.6 
• . • • 
18. a 
18.9 



um 



7*ao" 



— 3 37.11 



F — F* = + 0r879 
= + 2f710 



3i8 a3 18. a 

L — L* =r + 2r2ö9 
= + 105'.'! 



Vom 28. Februar bli 8. Mirs tftgl. Gang: ^ 0! 48. 



DigitizedbyVjOO Q IC 



Tom Jahre 1862- 



47 



■*■ 



1862 






Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

des 

Instr. 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. vegen 



Libelle 



Refr. 



MAri 9. (0) Beol». M. Kreis W. 



5 aC a3.3a 
35 3.63 

6 i3 4a. 54 
i8 17.60 
19 33. a6 

33 a4.9o 
39 3o.o5 
4a 4a. 86 

7 i5 33.81 
' »9 »9.4« 



^/i860n 
^/I860n 
^/1860n 
H Geminor... 
3 Urs. min. . 

r Geminor. . . 
51 Cephei .. 
a Can. nu^. . 






l Geminor... 
a* Geminor. . 




7>ie/l860ll 





5i 14.96 



t 

- 3.59 

— 3.64 

— 3.60 

— 1.18 
+ 39.44 


la 
5 

10 
6 
a 


— 0,93 

— 48.8a 
+ o.a8 

— 1.17 
_ 1.65 


3 

6 

1 1 

i3 

7 


- 3.a4 


8 



35ft i3 a.6 

35i 5a 47'9 

35a 8 4o.i 

«5 47 44.9 



•*j-ia.e 
+ ta.6 

4-»». 9 
+ «4.8 



64 53 a.7 

a6 8 4o.a 

16 11 34.6 

355 7 46.6 



+ i3.5 
+ i3.6 
+ i3.9 

+ «4 



- 8.0 

- 8.4 
— 8.1 

+ »7.6 



+ iai.3 
+ a8. 
4-*6.6 

— 5. 



W— 16.0 
W'+ 6.6 



+ 46.5 
0'+25.1 



ührzeit Bar. 



d Urs. min. 
51 Cephei 



I— 



2f032 



6*5o«" 
7 ao 
55 



ai."586 
»7.581 



c = -.0.312 
«=+0.434 



\k Geminor. . . 
Y Gte minor. , 
a Can. maj.. 
d Geminor. . . 
a* Geminor. , 



m + « 
— 5*37.«4a 
37.30 
37. 10 
37. a8 
37.44 



Thenn« R, 
inn. 
+ 7.*o + 6*.i 

+ 5.7 

+ 6.7 4. 5.5 

Polponkt 
3i8'a3' i7."o 

16.4 
»7.8 



6*5a«» ^3 37.31 



3i8 a3 16.8 



Yom 8. bis 9. Mftrs t&gL Gang: — Of 21. 



MiLrs 10. (C) Beob. M. Kreis W. 



a Aorigaa . . 

ß Tanxi 

^/^1860n 
^/i860n 
^/1860U 

^/ 186011 
a (Monis . . . 

*/1860n» 

*/i86on 



5 10 
ai 



ia.53 
i5.53 
a6 a3.i 
35 3.84 
39 ao,09 

43 3.18 

5i aa.a7 

6 a 5.55 

6 48.33 

II 35. i5 



__ 


».37 


7 




«.37 


1 1 


— 


3.35 


7 


— 


3.39 


10 


— 


3.37 


10 


... 


3.36 


6 


— 


0.56 


10 


— 


3.36 


10 


+ 


1 .40 


6 


-^ 


3.36 


7 



a 3i 36.4 

19 53 a4.4 

35a la 59.6 

35i 53 .• 

35a o 50.7 

35a 3 34.0 
4o 59 37.0 
35a 6 16.6 
35i 59 B9.8 
35a 4 46.9 
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Beobachtungen am Meriiiankreige 



1862 



:^/1860n 
51 Cephei . 
'^ Geminor... 
Can. maj. . 
8 Geminor.. 



3 

lO 
M 
O 



«* Geminor. 



Un. min. . 
:^c/1861I» 
i|c@1881... 

3ltc(9l862*.. 
^/ 1861 11 



Mittel 

der 

Faden 



6 i8 30.79 
39 a6.i7 

33 a5.i9 
43 43.34 

7 i5 33.96 

39 39.50 
5i i5»oa 

8 3 3i.8o 
7 o. la 

i4 37.46 

19 57,63 

34 1.67 



Corr. 

dei 

Instr. 



— 3.37 

— 45.37 
• 0.88 

+ 0.33 

— i.io 

^ 1.54 

3.03 

+ 113.76 
-i- 3.66 

+ «.98 

— 4.^9 



Mittel 

der 

Lesungen 



/ '/ 
35a t 48.7 



3i 5i 40.6 
64 53 1.4 

3d 8 39.4 

16 it 3«. 8 

355! 7 4^.5 



57 35 58.0 

33 46 35.1 

35 5a 7.7 

345 41 35.8 



Gorr. vegen 



Libelle 



+ *^.^ 



+ i3.i 

-f »3.3 

+ i3.« 
4->3.8 



+ i3.8 
+ «3.8 

+ i3.6 
+ «4 



Befr. 



— 8.3 



+ 35.3 
+ i3o.a 
+^7.8 

+ «6.4 
— 5.1 



+89. 
+25. 

+ 41.3 

— i4.a 



w— iö.o- 0+45.1 

W'+Ö.O 0'+24.8 



fl x= — 0.312 
m = + 0.250 



Ulirseit Bar. 

5*3o*"3 7."6o6 

55 

6 30 ....... 

5o 

7 30 
3o 

8 40 



> Therm. B. 
inn. 



t »••3 



97.63a + 8 



37.6*8 + 8 



+ 9.°« 
+ 9.3 

+ « 

+ 7 

+ 7 

^ 7 



a Anrigae . . 
ß Tanxi .... 
a OrloniB... 
Y Geminor... 
a Can. ma],. 
d Geminpr... 
a* Geminor. . 



m+« 

— 3"^7*.89 

37.9« 

37.73 
37.66 

37.45 
37.53 
37.67 



Polponkt 
3i8'33'ia."5 
i3.3 
i3.9 

^4.4 
14.3 
i5.i 
14.0 



gm 



6*30* 



—3 37.69 



3i8 33 i3.9 



V, -f 



F — F* = + 0r868 
= + 2f 6i5 



L — L» = + 2r287 
=s= + 106".3 



Tom 9. bis 10. Mftn t&gl. Gang: — 0f38. 



Mira 1&. (jl) Beob. W. Kreis W. 



X Urs. ndn. 
W.Z, I4XV39 
Ennomia^. 
W.Z.txvniir 



39.93 
i3.f5 
53.96 
»9.34 



a8 37.03 



+ I10.88 


4 


— 0.90 


5 


+ 3. 06 


7 


+ «.99 


7 


— i.o3 


II 




Digitized by 



veiB Jahr« IMt. 



M 



i»n 



I 



Mittel 
der 

Fides < 



Cor. 

dee 

Instr. 



Mittel 

der 

Leevngei 



Oerr» ive^eo 



LibeUe 



Befr. 



c Leonis .» 
a Leonis . . 

Thalia».... 

i||C@18«0* 
ö Lecnif.«. 
ß Leonie. .. 
Aniphitrite* 
IQ Virgiaie . 



7.» 



9.10 
9*xo 



Am« 
9 56 38. a6 

10 4 44.46 
16 43.69 
3o 53. 16 
36 5i.35 

39 57.37 

11 33 35.8a 
45 44.56 
58 17.98 

la 16 33.67 



+ 
+ 



« 
0.60 

0.73 

1.48 
1.77 
a.a8 

a.35 
o.3i 
• .8a 
a.43 
•.81 



39 4o a3.'9 
35 44 aa.8 
17 I 
19 o 
43 5 



49:6 
46.5 

«7.9 



45 4a II 
48 a6 ia.5 
33 a 16.8 

47 55 i3.4 

48 16 a5.6 



+ i3.6 
+ «4.9 
+ 14.6 

+ 14.3 

+ «4.a 

+«4.3 
+ «4.6 

+ i4.4 

+ I3.8 

+«4. 



+ 48.7 
+ 4^.3 

+ «7-9 
+ ao.3 
+ 55. a 

+60.4 
+ 66.5 
+ 38.4 
+65.4 
+66. a 



W-f 6.0 O + 25.1 
W— 16.2 0'+48.3 



X Urs. milk 
1] Ganerl 



1« = — If 



lf830 



0=:= — 0.312 
■• = + 0.149 



Uhndt Bar. 

a*i3" a7.''748 
37.746 
87, 75© 

»7.749 
37.751 



9 Sa 

10 4» 

11 37 
&a t 



Therm. B. 
ion. 
+ 5.^3 
+ 4:4 
+ 4.0 
+ 3.9 
+ 3.9 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



3.^1 
1.6 
1. 1 
0.8 
0.6 



1} OnmiI •• 
« Leonif . . 
a Leonis . . 
D Leonif... 
ß Lecoii... 
H Virginie . 



« + • 

— 3"^9.*77 
39.68 

39*64 
39.57 
39.67 
39.7* 



Polpnnkt 
48* a3' a6."4 
37. a 

»9.3 

3i.4 

37 .0 
»8.» 



im 



,0^41« ^3 39.67 



48 a3 38.3 



P — F» = + or892 
= + 2f 752 



▼em 16. Ms 16. Mkn tigl. Gang: — Of27. 



L — I^ra: 



2r268 
105/'44 



Mars 16. (®) Beob. W. Kreis W. 



X üfs. min. 
r Oeminor. 
W. Z. LXm 8 
W.Z.LIX42* 
6 Cancri . . 



EmioiBia^. 



9 
10 



9 4^.86 


+ 108.90 


5 


39 3i.5o 


— 1.60 


9 


4« a8.83 


+ 0.89 


4 


53 36.39 


+ ».99 


3 


58 46. a7 


— i.3i 


1 1 


7 5i.aa 


+ 3.06 


7 



317 17 5t .5 
16 11 5o.o 

3l 3 

3o 37 

30 13 33.7 

34 3o 44^.9 



58. o 
7.8 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 



3.6 

a.6 
a.a 

3.0 
a.7 
3.7 



—53 

+16.8 
+34.6 
+ 33.8 
+ ai . I 

+ 39.6 



Abb. a Wm. etennr. 3. Folge. XIT. 
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Haf 6. (df) Beob. M. Krals W. 



^/lam n 
d Leoui«..«, 
) Hydrae . . , 
LaoBii.... 
« ün. min. . 



Ko 56 a7,57 
II 10 39.48 



i3 



tß 
33 
la 



do.99 

47«^7 
48.10 



+ 
+ 



a.75 
o.a5 
«.70 
o.3i 
-^ 47.66 



34k la 5.5 

a7 6 10.7 

«a a3 46.3 

48 a6 i3.4 



— »0.0 

— 9.8 
— I«.© 



—19,3 
+a8.6 
+1*6.3 
+61.1 



Digitized by 



Google 



Tom Jahre 1881 



57 



1862 



Mittel 

der 
FSdea 



Gore 

dee 

Initr. 



Mittel 

der 

Leiangen 



Oorr. vegen 



Libelle 



Befr. 



^ ^1991 U 

» Bootii . . . . 
ßünkmia... 

ber. . 



m Cor. 

^ / uftL n 

« Un. leliL. 
« H«mdie.. 



h m $ 

i4 3a 0.67 
3i aS.oo 
37 aa.i8 
4a Si.ao 
55 p.3o 

i5 39 44.4s 
59 54,79 
10 53.89 
16 50.45 
94 II 



16 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 



54 + 



«7 



4 i.?« 

19 i5.i5 



+ 
+ 



I. 
I, 

K. 
O. 

4. 

0.42 

5.65 

0.94 
0.9a 
0.9a 

8.69 
0.07 



9".7 



35i 54 
355 17 
354 45 i5 

ao 43 56.7 
333 4o 59.1 

91 19 3o.6 

33o 11 14.0 

6 II 35.0 

6 37 39.0 

6 33 39.3 



■ 4.''3 

- 4.5 

.4.6 

- 4.3 

- 4.3 

- 3.8 

- 4 

- 4 

- 4.5 



• 4. 9 
— 5.4 

+ai.5 
— a8.3 

+39.9 
+ 6.0 
+ 6.5 
+ «.4 



33 5o 6.a 



4.5 



+$6«< 



TbifBi« & 



« « — 0.812 



ülmeit Bar. 


Inn. Ihm. 


ii*i5* 37/785 


+ I5/I +i3.*o 


35 


+»a.7 


t4 95 37.810 


+ i$.4 4-II.I 


i5 « 


+»«».8 


17 i5 37.81p 


+ 13.5 + p.i 


m + m 


P^lpaak« 


»LM«ii....~a"*»/<»7 


S«8*fl3' »."4 


ftHytee... £1.08 


3.7 


BiMirii.... fo.98 


».9 



3i8 33 3.3 



Nach a Un. miiL die AQiidade gegchranU 



e Bootii.... 


50.90 


ßir,i|3'97,''4 


ß Dn» min.. 


5o.{|S«« 


> 3«. 7 


a Ora. bor. . 


51.07 


37,3 


C ün. min. . 


(5 c. 7*) 


•8.7 


a Heroollf . . 


50.94 


39.8 


UD 13*99« 


— 3 5i»oo 


3i8 33 38.0 



Tan 7. AprU bia 6. Mai tIgL Gang: — 0f02. 



Digitized by 



Google 



58 



Beobachtungen am Meridiankreise 



1862 






Mittel 

der 

F&den 



Corr. 

des 

Instr. 



Mittel 

der 

Lesungen 



Corr. vegen 



LibeUe 



Befr. 



Mai 7. (IJ) Beob. M. KreU W. 



a Urs. min. . 
^ ^ isei n 
^ jf 1861 n 
^ jf 1861 n 
6 Bootis . '. . . 



^ Urs. min. 
^^i86onu.o» 

^^1860nü.O. 
Ol Persei U.C. 
^^86onü.o* 

^^1860nU.(f 

^^1861 n 
^/i86i n 

^ • iwi n 
^^i86onu.c» 

^/1860nUjC» 
^^|860nü.O* 

^ ^ 1861 n* 

^ ^1860nü.O. 

^j^l860nü.O. 
aAnrigaeU.C. 
ß Drsconis. 
{j. Hercolis. 
Y Brftconis. 

I Urs. min. 



i3 la 5o.53 

i4 aa 0.07 + 

3i aa.6S + 



i5 



37 ai.94 
4a 50,96 

54 59:03 

4 6.^4 
14 4.90 

18 aa.oa 
a6 51.43 



16 



«7 



18 



3a 
10 
16 
18 
a4 

3a 

41 
5i 

54 
I 

6 
10 
3i 

44 

57 

ao 



0.36 
53.56 
49.8« 



3a. 
11 , 

54 
i3 
18 

5a, 
3 



+ 
+ 

+ 



1 1 

36 

54 

,aa 

70 

18 

^7 



16.07 
aa.38 
10.81 
56.37 

15.87 
a6.88 



+ 



W + 3e.l — 17.0 
W— 15.0 0'+34.3 

a Urs. min. U—'+ 1.521 
2 Urs. min. | ' 



= — 0.312 
M = — 1.616 



« 




48.60 


6 


1.73 


6 


i.5i 


5 


i.5i 


10 


0.45 


1 1 


4.38 


1 1 


5.4- 


6 


1.35 


7 


i.ag 


la 


5.67 


7 


5.75 


7 


0.96 


8 


0.94 


9 


0.95 


9 


0.94 


8 


6.a3 


7 


6.3a 


7 


6.39 


4 


4.48 


7 


1.69 


6 


«.7« 


9 


i.ia 


9 


1.46 


i3 


0.45 


6 


«.4^ 


i3 


ao.34 


3 



35 r 54' 11 ."1 
355 17 4.4 
354 45 9.3 

ao 43 5o.9 

333 40 54-3 
378 18 54.7 
a78 57 10.9 
a77 57 8.8 
a8o a 39.9 

a8o 35 II. 3 
6 II 3o.a 
6 38 .. 
6 a3 59.7 
6 33 a5.4 

a83 a5 33.6 
a83 54 47*3 
a84 i5 17.8 
6 36 3a. 4 
a84 da . . 



+ 
+ 
+ 
+ . 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 



a84 47 ^^»o 
374 a5 4^*7 

355 59 37.5 
ao 35 a 

356 53 ao. 1 



i."7 
1.5 
i.o 
0.7 

1.3 
0.3 
1.0 
0.3 
0.1 

1.3 
«.9 



— 8." 

4. 

— 5. 

+ a8.a 
— 376.3 
— 35i.o 
396.5 
-«3 14.6 

—«99.» 
+ 6. 



4- 
+ 



«•9 

«.7 

1.5 
».9 

a 
a.o 



+ 
+ 
+ 

+ a.8 



a 

«•/ 
'.9 
a.i 



+ 6. 
+ 6. 

— a36. 
— aa8. 
-~aa3.3 

+ 6. 



4 



-ai5.6 



- 4.« 

+ ai, 

— 3.3 



Ulirseit Bar. 

i4*a7» a7."665 

i5 10 

aa 

35 37. 66a 

16 6 .. 

a8 

37 

17 la 

18 1 a7,66o 



Therm, B. 
inn. 

+ «3/7 



+ 13.8 



+ ia. 



+ «o.'7 
+ 10 

4-10.0 

+ 9*7 
+ 9.6 
+ 9 
+ 9.a 
+ 8.a 

+ 8.1 



^IgltTzecT^ 



Guu^K 



Tom JahYft 1862- 



1862 



Kittel 

der 

FAden 



Gorr. 

dee 

Inttc 



N 



Kittel 

der 

Lesnngen 



Corr. 



Ubelle 



Befr. 



I Bootis .... 
ß ün. min.. 
aPeneiü.G. 
aAurigaeU.C. 
ß Draeonifl.. 
|i Hereolii . . 
X Draeonis. . 

um i6*aa" 



- + • 
— 3*5o,'67 
50.64 
50.69 
(So.oi) 
5o.^6 
50.57 
5o. 57 



Polponkt 

3i8*a3'a7.''i 

«7.9 

- a8.4 

• . • • 

«9.4 
a7.6 
^9.5 



—3 5o.63 



F — F» == + 0r856 
= + 2f 639 

Tom 6. bii 7. Kai tftgL Gang: + Of37. 



3i8 a3 a8.3 

L — L»=: + 2r:293 
= + 106/'6 



Kai 21. ($) Beob. W. Kreis W. 



^®1857*. 
^®1857* . 
* ^^ 1857 . 
C Yirginis . . 
a Un. min.. 



t] ün. maj. 
1} Bootis... 
^ @ 1859» 
• Bootis . . . 
i* libne . . 



Kelpomene* . 
*@1869». 
a Cor. bor. . 
KassalU« . . . 
ß* Seorpü... 



9.»o 
9 



9.«« 



h m 

i3 14 a6.55 

18 7.89 

ai 33.95 

3i 30.75 

«a 39.47 

45 55.59 

5i 57.1a 

i4 37 58... 

4a 47.87 

47 6.71 

5a 18.1a 

i5 a3 5i.86 

3a 4<>.9^ 

5a ia.95 

16 I 16.95 



+ a.ai 
+ 3.a4 
— 0.66 


6 

4 
6 


^ 0.33 


1 1 


— 34, ao 


3 


+ 0.89 
+ 0.06 
+ a... 
+ o.a4 
— 0.68 


7 
1 1 

11 
3 


+ 3.43 
+ a.a7 
+ o.a4 
+ a.i5 


7 
7 
8 
6 


— 0.77 


1 1 



































/ 










79' 7' 4".o 

ao 43 3a. 7 
63 49 36.7 

48 aa 5a. 6 
57 ao 4^*7 
ai la 8.7 
67 43 «9.4 
67 46 38.4 


-f 8.''5 
+ 7.8 
+ 8.3 

+ 7-8 
+ 8.5 
+ 8.7 

+ 10.0 

+ 9.5 


+»75" 
+ ao. 

+ .... 

+6a. 
+ 86. 
+ a.. 
+ .34 

+•34. 



W + 32.7 — 10.6 
W— 4.2 0'+26.5 

;SS::5:|«=+ifi85 



oa= — 0.333 
«==— 1.086 



Uhrseit Bar. 
i3*a4'* 87^400 

14 44 37.395 

i5 a7 37.390 
55 37.388 



Tlierm. R. 
inn. 
+ i5'.8 
+ «4.8 
+ »4.6 
+ «4.3 



+ 14^ 

+ ia. 
+ ia. 



Digitized by 



Google 



eo 



Beobaohtang«tt «a M#rl4iankreig6 



1868 



HUtel 
der 



Con. 

dM 
Jnrtr. 



Mittel 

der 

Zieeiinge] 



Corr. 



UbeUe 



Befr. 



C Virginia . . 
ti Urs. 11114. . 
IQ Bootis. ... 
• Bootii .... 
** librae. . . 
a Cor. bor. . 
P' SeorpU. . .« 



47.^5 
47. a« 
47.34 
47.49 
47.^4 
47-3. 



Polpunkt 



48" a3' i8."5 

ai .a 
tta.9 



P» = + or894 
=« + tfT68 



48 a3 ai.3 

L — I^ = + r«80 
= 4- ia8."99 



Vom 21. bb 34. Hfti tIgL Gang — 0?0i. 



Hai 24. (ll) Beob. W. Kxeie W. 



a ün. niia., 
C Virginte . 
n] Urs. maj. 

tji Bootis 

P Librae. . . 

*@1860* 
Nemansa*... 
« Cor. bor. 
Anonyma • . 
IfmaUa«... 



9.10 



i3 



i5 



h m 



m 9 


f 




la 44 -^^^ 


— 37. ta 


3 


3i 3o.93 


— 0.33 


11 


45 55.58 


+ «.98 


•7 


a aa.4x 


+ o.a7 


1 1 


i3 a6.7a 


- 0.54 


II 


a3 5a. 33 


+ a.53 


6 


a5 39.78 


+ 3.44 


6 


3a ^i^oS 


+ o.a8 


1 1 


39 3a. 68 


— o.$7 


6 


49 «a.7<> 


-f- a.ao 


1 



48*i5'56\4 

358 a3 iS.o 

ao 53 5a. 8 

57 14 a6.7 

57 ao 



5t 
ai 



10 ae.3 
la 16.0 
58 5o 47.9 
67 33 39.9 



W 4. 32.4 ^ 11.5 
W— 4.0 Cy+24.8 

«es -^0.333 
« = — 1.056 



C Vtagii^b.. 
«2 üra. üMj.. 
4 Bootii.... 
P Librae . . . 
a Oor* bor. . 



Uhneit Bai. 
t3*a8" a7^634 
i5 tß 27.635 
63 a7.63a 

. — 3"47.'6o 
47.37 
47.43 
47.56 

47.37 




um 14*37« —3 47.47 4» ^3 8. 



— F» = + or917 
= + 25829 



L» = + 2r274 
= + 10ö."71 



Vom 24- 1^ bis 7. Jani tlgl. Gang; — OflS. 



Google 



Digitized by 



von i»kre ISMt 



•1 



1801t 



I 



Mittel 
der 



Coif. 

det 

InfH; 



Mittel 

der 
Letnngea^ 



Corr. wegen 



liMle 



Refr. 



Juni 7. (%) B9oh. W. Kreii W. 



«dm».. 

« Cen W>r. 
Aoonjnui . . 
^ Seeifii... 

a SeorpU . . 
Hebe 

fi Oplduchi . 
t ILdl miiL 



9.101 
9 



A • • « 



Jl « f 




« 




i5 %% $7. 34 




0.65 


9 


3a 4$.i3 


+ 


0.6a 


1 1 


59 16.91 


— 


«.97 


7 


16 I ao.^o 




i.o3 


5 


7 49. «7 


— 


1 .%Q 


; 7 


a4 Sa.ai 


.«• 


X.Sa 


to 


S9 35.37 


— 


0.33 


9 


S5 1.45 


— 


O.OT 


10 


17 3 57^34 


+ 


rt.7^ 


i 9 



57 ai 

ai M,% 

66 i4 

67 46 
71 54 

74 «7 

48 iS 

38 47 

Sa6 8 



# 


M 


38.7 


+ 7.3 


K.3 


4- «.0 


a6.7 


+ 4.4 


48.3 


+ 4.7 


ao.9 


+ 6.0 


37.« 


+ 5.0 


39. S 


+ 4.8 


9.» 


+ 5.6 


37.3 


+ 6.« 



+85^1 

-f-ia3.a 
+i3a.5 
+ *64.9 

+ »9».7 
+6r.3 

+44.0 
— 37.3 



IT +8(^.1 — if.O 

e Um. min, ) . 1 ^^^^ 
a ScoipiS f •»■-'-h*^8ö^ 



:»— 0.933 
a— 1.318 





Therm. B. 


Ukneft Bar. 


ian. ftofs. 


15*17* »3„"7o<> 


+ i9.> +i7/3 


&& 9 a.7^6^ 


4^i.9^a. +LJ..Q 


33 


•,;..^. i-16.8 


17 lio 37.680 


+19.0 +16.6 



« Cor. bor* .. 
f^ Beoipii .. 
o Seofptt... 
% Opfainehi.. 
c ITn. min. . 



— **49^'78 
49. »£^ 
49.^0 
49.64 



folpunkt 

48" aa' a4."6 

a6.2 

a5.4 

a6.a 

^4.7 



um i6*i4"* — 3 49*74 



48 a3 aS4 



Tom 7. bl# iZ. 4nni tlgi^ Gang: — 9f29. 



Juni 

*@t859*. 
* Libree. . . 
ß" Seerpit. . . 
8 Ophinebi. . 
o SOMpfi . . . 

Hebe« 

je ITn. aia. . 



12i(Sj) 



9-»o 



BeoK W. Kreir W. 



9.10 



16 



14 38 r.f9 

47 «<».77 
I. af.aS 
rs a.46 
a4 ftl.8i 

34 48.43 
17 4 i.a3 



+ 1.90 

— . 80 


7 
tio 


— 0,9a 

- 0.4» 

— 1.16 


10 

7 
ti 


+ 3.46 
+ 9. 40 


7 
6 



79 7 



67 46 55.8 
5i 4> 37,9 
74 »7 47.« 

48 ao 41.0 
3a6 8 33.7 



+ 0.4 
+ 0.7 
— 0.3 

+ 0.5 
+ 0.5 



+ i3a.o 

+68.9 
+ 193.1 

+9«. 3 
-37.. 



I r~\r^d^ 



ie 



6t 



Beobaohtangen am Meridiankreise 



1S62 



I 



Mittel 

der 

Faden 



Corr. 

des 

Listr. 



Mittel 

der 

Lesungen 



C<^rr. 



LibeUe 



B«fir. 



W + 30.2 — 12.3 
W— 7.0 0'+ 24.7 



9 Urs. min. 
a Scorpii 



i"=+ 



lf614 



== — 0333 
.»=:-. 1.556 



«7 



a* Librae . . 
ß^ Scorpii.. 
d Ophinehi. 
a Scorpii . . 
I Urs. min. 



ühneit Bar. 

i4*4a» a7".4a8 

i6 7 37,433 

aa 37.415 

17 «7.4^5 

— 3*5i.'4a 
91. 3i 
51.41 
51.33' 



Therm. K 
inn.t 

+ 18.0 

+ «7.5 



+ I7^o 
+ i5.6 

+ «5.4 
+ i5.o 



Polptinkt 

48'a3'3ä,''9 
39.1 
99.3 
37.3 



«5*49* 

• = + 2^791 

Vom 12. bis 27. Jnni tlgl. Qang: 4. Of79 



-3 51.37 4^ 3^ ^^'^ 

L — L^ = + 2r284 
= + 10?."64 



Jnni 27. ($) Beob. W. Kreis W. 



(1. Herenlis . . 
f Draconis. , 
i Urs. min. 
}i« Sagittarli 
YesU 



9 



p Lyrae .. 
Anonyma* 

W + 30.8 
W— 5.0 



«7 
18 



44 

57 

30 

9 

4« 



47.93 
8.75 

49.^9 
«5.77 

51.84 



48 43.60 
19 o 47.90 

0—8.0 
0' + 28.4 



0*53 
0.91 
10.55 
0.35 
0.34 

0.59 
3.58 



d Urs. min. ) 
^^ Sagittarüj 



« = — 0f292 

c=:— 0.333 
m = + 0.440 



Ubrzeit 

«7*49"* 
18 II 

44 

10 6 



30 34 

356 53 
331 47 

69 36 

70 7 

i5 10 

57 «4 

Bar. 
a7."357 
37.350 



u 


II 


45.0 


+ 3.0 


57.4 


+ «.7 


53.1 


+ 3.5 


94.4 


+ 3,0 


54.8 


+ 3.« 


47.0 


+ 3.0 


43.4 


+ a.5 



Therm, 
inn. 

+ i4.-9 
+ «4.0 



»7.339 +14.0 



-{-30 

— 3 

-44 
+145.6 

-f-«5i.a 

+ «4.9 

+85.8 

. B. 

anss. 
+ «3.*o 
+ «1.8 
+ 11. 6 

+ 11.5 



)i Herenlis.. 
*^ Draconis. . 

}i.^Sagittarii. 

P Lyrae 

8 Urs. min.. 



—3 



+ • 

"4o.'45 

40. 38 
40.53 
40.53 



Polpnnkt 
48*33'a3."7 

33,5 
35.3 
35.0 

35.5 



nm i8*io* — 3 

F ^ F» = + 0r919 

= + 2f 834 

Tom 27. /nni bis 6. Jnli tftgl. Gang: + 0^37. 



40.47 48 a3 34.3 

L — L» = + 2':279 
= + i05."94 

Uigitiz^dby Google 



▼om Jahre 1862. 



68 



1863 



8 

S 



Itfittel 

/ der 
F&den 



Goir. 

des 
Instr. 



Mittel 

der^ 

Lesungen 



Cor. wegen 



UbeUe 



Befr. 



Juli 6. (t^) Beob. W. Kreis W. 



3 Urs. min. , 
)L^ Sagittarü. 
Yesta ...... 

ß Lyrae 

Laetitia* 



C A^lae . . 
Anonyma*. 



Am« 

i8 ao 4o«68 

9 13.53 

33 43.33 

43 4<.o4 

53 10.80 



«9 



a ^6,16 
44 9*^^ 



+ 
+ 



W + 36.2 — 4-0 
W— 6.0 cy+28.2 

«=— 0.333 
••=—0.143 



4.86 
0.38 11 
0.38 11 
0.37 9 
a.47 5 

0.33 
a.89 



Ubrzeit Bar. 
18* a* a7''.469 

3i ...... 

5o 37.465 
»9 39 «7.470 



t u 


H 


3ai 47 45.5 


+ '5.7 


69 36 19.6 


+ i5.6 


70 5o 14.3 


+ t6.6 


i5 10 38.4 


+ 16.« 


57 41 55.4 


+ .7.. 


34 4a 53.3 


+ ■5.7 


81 a4 59.3 


+ 16.0 



}jL^Sagittarii. 

P Lyrae 

C Aqoilaa... 
l Urs. min. . 



m + m 
— 3»^8.'o7 
38.13 
38.16 



—43.5 
+143.8 
+ i55.o 

+ '4.7 
+86. a 

+37.« 
+34a.o 



TheruL a. 

inn. &QSB. 

+ i7\8 +l5^8 

+i5.6 

+ 17.8 4-«5.5 
-fi7.5 4-»5.3 

Polpnnkt 

48*33'.3a."3 

3i.6 

34.3 

33.3 



i8*4o* —3 38.13 



F — F» = + orooi 

= + 2f779 
Tom 5. bis 17. JnU ttgl. Gang: + 0f85. 



48 33 33.9 

L — L* =s= + 2r:279 

= + 105."94 



Jali 6. (O) Beob. K. Kreis W. 



Ophinehi 
Anonyma'* 
yi Draconis 

^ ^ 18M IT 
^^8Sonü.a* 
ß Draconis 
|i Heroalis 
Y BraooBis 

JUrs. 



i5 10 48.87 
19 31 .03 
35 48.33 
33 41 .35 
59.95 



40 



»7 



54 

6 

3i 



40. 38 
7.5o 
o. 10 

44 44. 9> 
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COMETEN-BEOBACMINGEN 

„ iUI BEFRÄCrOft VjKN SBGHS ZOLL OFFMOWS. 

.( /. . • ••■••■ i • . . ■• ' 

.^Aywmi.ilLa*. 4»«««t>te6S bis •7^ Jaonsr 18664 1 



'Dr. ATTGITST MURMANN, 



,, [ 



Die folgenden Ringilukrometer - BeobMhtimgen wurden^ 
Fnunliofer'sdiea Befraotor ron eeehs Zioll Oeffirang ugeBtelli 

Die Heibmesser des Ringes worden ras Beobsehtongen 
PlejedeDstemen abgeleitet : 

für den iofseMvKMd ;.. iXi->987/S 

1^ n inneffen ff •• .«••^# ^ 'a^886»4| 
önd diese Werthe den Bednetioniflibsii Grande gel^ 

Anigenonunen hievon sind die Beobsehtongen: 
» Y ppn.#» ^. ;.. 4./- IMS C^^straior)^. 

, . fV«n«18f3im.. JÜUB^TiUWr^l^ 

Oomet 1863 V. .. 1864 Jftnner 16, 
welehe MlBfagsiikrattetar dee nenöll^enBs^laeteftfginMifat worden 
(aber dessen Halbmesser s. Ann« Bd. XI). 

Die mitfleren Orte der den Katalogen entnonunesMi Vsr|^eieli» 
stern^Jbd idtteiefedetAnwMi'selien^IbidltA^^ 
reda<»rt, die Wiener Meridianbeobaehtnngen indessen nnvwlQdert an- 
gesetst 

In Anwendung gebraobte Gewibbtsontersehiedeftr iiß Positionen ' 
der Tersobiedensn Jf%tßlisfgp JmiehMi .iiob Jinf je eiiie Beobaohtong 
des Sternes. 

Die Bednotion der SIeme nm nAtttensä anf den sehembaren Ort 
wurde mittebt der Oenstanten des Nautieal Almanao gereehnet 

In der iweiten HUfte des Jahres 1866 wurde der Gang der Be- 
obaebtongsubr suweilen so gross, dass derselbe bri der Berechnung der 
Beetas e ens i ons- und DeelinationsdüFerensen berfLeksiohtigt werden 
musste. ffierans erldirt sich der an manohen Tagen rorkonunende 
Dnterschied swisohen dem Mittel ans den einaelnen ReetaseensionB- 
düEwenaen und der an den Stemort angebrachten Redascensione-* 
differeoa. 
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• • • • 17 9 

^ ... 9 So 




Ada... 18 a8 ai .So -^tt a6 53.4 
Log.r.Fir. 5.i84|, 0.9^« 


Ston 4 

« M f 

17 57 40.« 
39 18.1 


49*8 
8.5 


lito — 

Jk m $ 
17 38 a4.5 
40 4.0 


84*6 
54.S 

«1.« 

4'.« 


tauk 11. tm. <9 

m^muM (FL — St.). 

+o«45.'ao\ 
45.aof 

45. aS? ^'* ■*' 7 
45.031 

44.a8j 


4« »7.5 
4» 5.. 


37-. 
55 S 


41 11.5 
4a 5i.8 


43 i5.3 

44 5a. 5 


i5.4 
43.4 


43 59. a 
45 39.5 


9.» 
99.5 


46 6.8 

47 44.0 


16.8 
34.4 


46 5o.6 
48 3i.o 


0.4 

ai.o 


+0 45.1a 

Stern (denelbe wie frfther). 


4« 59.7 

5o 36.5 


9.4 
a6.5 


49 4^.5 
5i a3.5 


5a. 5 
.3.7 


5i 43.5 
53 ao.4 


53.6 
io,6 


5a a6.5 
54 7.5 


36.1 
57.5 


I865.0 i8*a7"^a/ia 
Bednot -}- 3.65 


—II' 4' 4«.*« 

+ la.S 
— aa i5.7 

+ «.i 
— 1.5 


Mitttl der Zeit.... 
Oorreet der Uhr . . 


.... «7 40 
.... — 18 i 


$ 
16.0 

16. a 
19/3 


Differ, .. + 45.1a 
Big. Bew. 0.00 
Befr. ... + o.o3 


Dtemieit • . , 

Hitttere Wien. Zeit 


.... 17 a7 ! 
. ... ,10 8 


Ari».... 18 >8 «0.9a —11 a6 5o.6 
Ui^P.Fi». 5.o69j, 9*934 


17 56 0..9 
57 la.o 


16. a 
56. 


Sten- 

17 56 ai .ü 
57 35.0 


36.5 
ao.5 


1B9A tt.MLtf 


58 3o.a 

59 45.0 


46.5 

«7.4 


58 5a. 4 
18 5.0 


7.» 
49.8 


Differsni (PI. — 

a«aa.'»41 
ai.83 
ai.97 
ai.95 
M.35 
aa.o5 
ai.78 
aa.6o 


• et.7. ■ 

• — •j'4f.''a 


18 35.9 
1 45.0 


50..5 
3a. S 


57.4 
a 9.5 


la.a 
55.0 


a 3o.4 
3 43. a 


45. a 
a8.a 


a 53.0 

4 4.7 


7.5 
49.5 


4 So. 6 

5 44. a 


46. • 
39.0 


4 54.0 

6 5.7 


9.3 
5o.a 


6 37.7 

7 5i.i 


5a. 5 
36. 


7 0.7 

8 ia.4 


i5.8 
56.6 


—0 >a.o9 1 


i< 43.8 
la 58.5 


59.0 
4».o 


la 7.a 
r3 18.1 


a3.6 

«.5 


Stern. 
rii]ft84l8.4 i8*aA*3>7'84. 


-iV5o' 5.*a 
.6.4 

1) ««.»d) 


14 «.« 
' i5 i5,o 


16.0 
0.0 


14 a5.a 
i5 36. 


40.4 
at.i 


az.tt«.7 3S.43 
SMt. 9040 3S.5;( 



Aii» ^ A«t«ttia. 



tl 



JfitteldttZdl la* 4*55% 

Conreot 4« mir t>*- i9 5o.9 

SifnHit 17 \6 &.i 

]fitt%9 WSto. Zell.... 19 a6 65.» 



IS6S.0 
Radwi.. 
PUfcf... 
i&g. B«w. 
R0fr.. 



i8 38 ao.oj^ — »1 ^6 47.« 
Log. r. Pät. 7*9«<>ii 9*9^^ 



LaL MBgeUiMiL 



i8*»8*38/6o 
+ 3.65 

•— o 33.09 

o.'op 

+ o.oS 



~IoM9'i6.''7 

+ i>.4 

— 37 4«.a 

+ 0.1 

— 1.8 



»8 16 33.5 
17 40.0 



18 35.5 

19 43.5 



31 55.0 



33 45.8 

34 0.0 



35 59.5 



37 33.0 

38 47.1 



3o IQ, 5 
3i 33.5 



33 i3./o 
81 *6.6 



f 

49.0 
3o,3 



5i .0 
33.0 



57.. 
39.9 



o. I 
44.7 



44.» 



47.«] 
33.1 



96. a 

8.0 



«8|.5 
II. a 



Stara-f 



h m 9 

8 16 56.1 

18 8.5 



18 58.6 

30 10.8 



3t 5.6 

33 17.0 



33 9.5 

34 31.1 



35 ^ 

36 30.3 



»7 57.7 
»9 8.4 



3o 34.6 
3i 46.6 



• 33 37.3 
33 49.0 



II. o 
53.5 



IMS. 



i3.6 
55.3 



30. 6 
3.0 



35.0 

5.5 



834 



.6 
5.0 



ft.ldl. (f 

mSvnta (PL — Si). 

0*33,*57 

33.55 

33.80 

33.65 

33.70 
33.03 
33.43 
33. o5 



-a/4«.'^ 



—37 ^9.o 



i3.5 
53.5 



49 
3. .4 



— o 33,85 — 37 4».7 
Stern (duneUw wie frtOier). 
1865.0 i8*38*38/5o — •o?t9' i6.'»7 



53 

33.5 



Mittel 4«r Zeit i,....; 18 34 46.5 

Correei.' der Uhif . . . . ! .' — 18 5o.7 

fllemaoU .. 18 S 55.8 

Mi^tlm Wien. Zei«.., 10 46 43.6 



RedaoL . 

7 Differ. . . 

eig. BeWi 

Refr. ... 



+ 3.65 

•^ o 3«% 85 

0.00 

-f* O.Ol 



+ ".4 
»7 4». 7 
+ o.« 
— 1.8 



,.. ftg 38 1^9.31 -.»i-i 36 47.7 
Log. V. Per. 7-^33^ 9*936 



A n s 1 i a« 



h m $ 

13 3 31. O 

4 >«.o 



,3o^o 

a.7 



5 3,3.$ 

7 «5.7 



« 34.4 
10 a4.o 



t3 56.0 



iS i3.i 

»7 »-4 



4-5 



43.3 
i5.i 



&tS. 



46.6 



33.3 
53.4 



Stent- 

19. 3 19.0 
5 7. 1 



6 ao.5 
6 ^.6 



9 3^1.5 

tl 30.4 



a 3.5 
»4 ^3.1 



16 
18 



9.7 
0.0 



f 

37.5 

58.5 



39.6 
0.9 



40.1 



LX.6 

44. r 



18.3 
5i.o 



tsss. 



tL ArrU. 9 


Differeu (PI. ~ Sk). / 


— o"^6.*6o 




57.18 




55.90 


+ «9'34.''« 


57.07 




56.95 




57.30] 




57.47I 
58.95 


+«0 40.4 


59.151 




— 57.50 


+ 19 3«. 9 



le 



M 



▲«toaift. 



AiMiU + 



k m $ 

la i8 38.4 

ao Si.5 



11 4^-^ 
aS 38.5 



5$ 19.5 

57 t3.o 



58 aS.o 
t3 o 17.0 



47'« 

aa,7 



55.4 
39.5 



a8.8 
3.9 



33.5 
7.6 



Ston — 



k m $ 

la f9 89. I 

ai a5.5 



aa 46.8 
a4 3a. 9 



56 aä«5 

58 7.5 



59 a6.7 
i3 1 i3.o 



Stern 1. 

V8d]erl782 i3*4*5».'75W- 
»B. Z. 242 5a. 53 

55.6 A.Ö. 12706 5a. 7a 

<i4.o|aobl]ia.2822 5a. 73(7) 



43*3 
I«. 



3a. o 
59.0 



36. o 
4.0 



lOttalderMt la aa 54.1 

Comet 4er Uhr — 3a9.7 

Stemaeit la 19 a4.4 

lOtOert Wien. Zeit .. . 101936.6 



ElgenbevegiiBg nach Midier. 

EinfiMhei Mittel aag Mfedler und dem Mittel der 
übrigen. 

1865.0 i3* 4*5a.*73 

lot... + a.87 

Diffur. .. — o 67.80 

eig. Bew. + O.Ol 

Refir. — o*o3 



AnaooSa . i3 
Log. F.Par. 



11. 5 
ie.3 
«•5(1) 



— i5«a8' 9J 



— «4.9 
+ 19 36.9 

— 0.6 

+ '>7 



3 58. 08 — 15 8 46.7 
7.953 9.950 



Aw8Mta 
la a6 a4.8 
a7 46.0 



3i 10.4 
3a 3i.8 



35 18.9 

36 4t. o 



4a ai.6 
43 8a. 8 



46 a8.5 
48 •.i 



So 3i.o 
8« 3.8 



36.4 
33.0 



a4.« 
t8.o 



3a. a 
a7.5 



33.0 
40.6 



40.0 

46.a 



4a. a 
8a. 5 



Stoni-f* 



ia 



a8 aS.o 
3o 7 



33 II. o 

34 54.1 



37 
39 



ao.o 
3.0 



44 3o.6 
46 7.0 



48 38.5 
5o 1 4 . < 



5a 4a. o 

^i «7.0 



34.5 
58.1 



186& 



tl. April. 9 



ao.3 
45 



»9 
53.8 



40, 

57. 



DIflbreiis (PL — St). 

—•3' 86.''4 



48.0 

4 



-a""ii.'io 
lt. 55 
ti.6a 

1K.93 
II .73 
ia.a5 



— a3 5i.5 



5a. 4 
6.8 



lOltelteZelt la 89 a5.8 

Cerveet. te ühr — 3 89.7 

Stmieli la 35 56. 1 

Mititere Wieo. Zeit ... lo 36 5.6 



— a 11.70 — •a3 54.0 



Stera f. 



UL 2488t iS* «• 6.'«9 — 14-44'3«.''4 
a Z. 242 3.97 81,7 

Ul. halbei Gevlehl. 



1865.0 i3* 6* 6.St 

Bodnet. . + a.86 

Dtflbr. . . — 1.11,70 

efg. Bew. — 0.0t 

Befr + 0.0a 



— i4* 44' %ir^ 

— «4.9 

i— aS 54.0 
+ 0.3 
— . a.o 



AttBonia . tt 3 57.88 — tS 8 4>*^ 
hüg.r.?wi. 7-747 . 9*93< 



▲ «toalft. 



AuMla-f 



k m 
II 5S 

59 36. o 



1.5 



19 



I 5o.5 
3 a4.3 



5 46.8 
7 ao.5 



9 5i.9 
11 a5. I 



i5 14.9 
16 53.4 



19 ■7«« 
ao 56. o 



«3 93.9 

>5 0.4 

97 10.7 
«8 47.9 



t9.8 

96,7 



I .9 
19.8 



57.6 



3.1 
t3.8 



95.0 
43,5 



98.9 

46.0 



33.3 
5o.o 



9t .9 
37.6 



Sten — 



II 59 54. 

10 I 3a. 



3 49 
5" 18 



7 39 
9 >5 



■> 44 
i3 90 



17 i3, 
>8 44. 



91 l5 

99 46 



95 90 

96 59 



99 8 
3o 40 



4.« 

90. O 



59.5 
8.5 



49.3 
5 



54. 
10.6 



93 

33.0 



96.9 
36. 



3i. 
4«. 5 



18.4 
99.5 



k m $ 

mttol dar Zeil la i3 99.6 

Corroet te Uhr — 394.9 

St«niBflit 19 9 58.4 

Ifittim Wion. Zeit ... 10 616.9 



I865.0 i3* 4"*9/7i 
lUdiiel. . + 9.87 
DUhr. . — t 53.98 
aig. Bwr. + 0.01 

R«fr..... — 0.09 


— i5*a8' 9/7 

— i5.o 
+ !i3 36.6 

— «.4 

+ 9.0 


Auonia . 1 3 3 1.59 
Ug.F.P«r. 7.76«ii 


— 15 4 4«. 5 
9.950 



1865. 



tt.ArrIL 1l 
DHr«f«as (PL 



g*.). 



-.i«59.*8o\ 
53.35 
53.90 
53.88 

54. >7 
54.95 

54.87 
54.65 



+33' $6.*i 



+93 37.9 



— I 53.98 +93 36.6 
Btm (ss Sttra 1 toh gttUni). 



19 35 16.0 

37 3.1 



4o 59.9 
4« «7.5 



5o 99.7 
59 18.5 



55 59.5 
57 41.8 



i3 



I sS.o 

3 5.0 



6 33.6 
8 93.5 



»5.1 
54.0 



49. • 
18.3 



38,7 
9.5 



1.0 

39,6 



93,8 
56.0 



41.8 
•4.6 



Stan + 

19 38 94.0 
40 i3,5 



43 43. o 
«5 37.1 



53 39.5 
55 97.5 



59 9.9 

60 5o.4 



i3 



4 96.1 
6 1^3.0 



9 (5.1 54.9 



ir 3i.5 



39.5 
4.5 



18M. 



56.8 
97.8 



48 
18.5 



19.0 

4«.s 



S6. 



ff. AprlLlk 


DiAra» (PL — gt). 


-S- »/o. 




«.9« 


— la'ss.". 


9.J5 




9. SS 




9.57 


19 »9.1 


10.08 





—3 9.49 



-19 53.5 



99.0 



* Ol f 

lOttol der Zeit i9 59 35.4 

Correet. der XHir — 3 ^4*9 

Slemieit i9 49 11.9 

Ifittlere Wien. Zeit .. . 10 45 99.6 



Stern (sBs Sten t toa geKen). 

1865. o 13* 6* 6.'9i — 14*44' i«/'6 

Bedoet . + 9.86 — i4.9 

Differ. .. ^3 9.49 —19 53.5 

eig. Bew. — O.Ol + 0.6 

Befr. ... + o>o« — «-^ 



Auooie . i3 9 59.65 
Log. F» Per. 7 •447« 



— i5 4 4>.o 
9.931 



T)lgiti'zedbyGuU^!e 



B • a i r i X. 



' Beatrix. 


h m t 

i5 ta 33.5 
i4 a5.o 


4.% 

i6l5 


Slfra- 

i5 14. »3.5 
i5 5a. 5 


ff 
34.0 

41.5 


1885. 4. 1«l. ^ 

Diflmu (PL — 81). 
— »«38.*75\ 

38.38 
38. «8\ 

39.37; 


|6 17.5 
18 8.5 


aö.o 
. 1 

»7.5 
1.9 


t8 6.a 
19 37.0 


a5.5 


ao 18.6 
%^ to.i 


aa 7,5 
a3 39.0 


18.0 
a8.5 


a4 53.5 
a6 41.» 


3.« 


a6 38. a 
a8 i3.5 


48. 
3.5 


39 a6.5 
3i 14.0 


35.'. 
4.5 


3i to.5 
3a 4:. 3 


ao.o 
37.0 


r-i 38.79 -f*ai i.a 

Bim, B. Z. t359 n$. 241. 

t86S.o i3* a"'35/o5 — 7* 3'3i."5 
Bsdaet . +* «..7* . — »4.3 
Diff«^ .. . — * » 38,79 + a» ».a 
eig. Bet. , o.oo — «,4 
Rofr...., + . 0,07 4. 1.7 


93 10.5 
34 57.. 


19.6 
47.« 


3( 53.5 
36 3i.5 


3.S 

ai.8 


:S6'55.tf 


5.1 

39.5 


38 »8.4 
' 40 17.0 


48. s 
7.» 


.40 36.7 
4« 91. 


4«. 9 
ia.9 


4>'«3.7 
43 58.5 


aS.S 
48.6 


MUül'to Zoll ... 
Correet. der Uhr . . 

Stm^it 

MMm WteB. Z«M 


.-.. i5 a7 40.7 

.... — a ai.a 

.... i5 a5 19,5 

... ta 33 «4.« 


Be«krly.. i3 o.59.o5 — 6 4a 43.7 
Log.lf.Ptf. 8.4ao 9.9<»^ 


lettrlx- 

t5 44 96.6 

46 ii.i 


f 
36io 

i.8 


Stera - 

4(5 46 «.0 

47 48. 


17.1 
38.5 


Dftflbrau (PI. ^^ 9«»). 
_i"^9.*o3\ 

39.89) 

39.5aj 

4«. 37) 


49 ' 4.5 

5o 48.8 


• 4.0 

38.7 


5p 45.4 
5a a6.5 


55.« 
• 9.. 


&g . 8.0 

59 ^7.5 


i8;o 
48,0 


59 54.5 
16 1 3o.a 


4« 
»0.« 


16 a 8.a 

. 3 W.<^ 


»7-4 

44.5 


3 5a. 5 
6 3o.a 


1.6 

90. 
91. 

4«. 5 

7.4 
98.5 


6 a8.d 
. » »4.3 


38i8 
5.5 


8 la.o 

9 5i.p 


10 i5.6 
la o«5 


a5 d 
5i.5. 


11 58. 
i3 38.1 


>-t 39. C8 ' +3« S8.e 

Stm (dMMlbe «i. Mbmt). 

t««S.« t»* 9"»5.*o5 —7* VSi.*5 

B.*M». . + ».7* — «4.3 
DUfcr.... — « »9.68 + so 58.« 
•i«. Btir. ».o* — ..4 
BA..... + •••« + «•? 


14 «.^ 
i6 46,5 


10.8 
36.7 

35.8 
0.5 


i5 43.5 
17 a3.9 


53.1 

•4.6 


r8 a6.5 
ao 10. 


ao 8.0 
ai 49-« 


«7.4 
39.9 


ntMtteZett... 
Gorrect dar ühr.. 
Stemsiit 


.6* 3^5'a 


.... — a 3 
.... 16 1 3 


n.a 
i3.o 


BMirix.. «S • 58.10 — 6 4« 46.5 
Log.r.Par. 8.5«. . 9.»«« 


Iflttim Wleo. Mt 


... i3 9 8 













^•atffi^ 



96 19,3 



»9 aa 
Bo 49 



34 18. 

35 44. 



3S 48. 
4« «3. 



43 33. 

44 6«. 



3.0 

»4 



34.« 
37.7 



30.4 
39.0 



0.5 
1 .0 



45.5 

44.Ö 



Sien 

il 49 M. 

So 4i. 



53 93. 

55 19. 



57 5o, 

59 39. 



a 



6 39« 
ft 99. 



a.4 
33.1 



39.5] 
3.5 



59« I 
3i.i 



96.5 
58.5 



6|48.« 
90. 5 



'lMtrti + 

h m s 

i3 97 3.0 

98 53.9 



3i 33.5 
33 94.8 



36 98.9 
38 19.0 



40 59.0 
4» 4».o 



45 43.0 
47 39.0 



f 
ti.8 

43.9 



43 .0 
i5.3 



38. 
9- 



7 
39.1 



59.3 

99.5 



BMtrIx 

i3 5i 98.6 
|69 5i.8 



55 58. o 

57 93.8 



'4 



o 95.0 

« 49.» 



4 59. t 

6 18.0 



9 i3.t 

to 39.5 



4«. 
39. 



10. g 
10. a 



37. 

37. 



4. 
6.0 



4Ü« 



95.9 
98.0 



XMIteMt.. 
Comet dar Uhr. 



MMIw» Wte. Ziift 



t% 49 11.9 
— I 38.7 
|3 47 39.5 

to 91 ■ 0.3 



•4 i3 

14 



to.5 
95.9 



>9 
90 



45.0 
59.0 



96 

»7 



17.5 
So.o 



l9 
34 



39 

4i 
4« 

47 



«9. 7 

10.0 

44.5 
7." 



99.0 

44.1 



59 
54 



«4.0 



i5 



59 



38.4 
59.5 



94.5 

19.3 



59.5 

44. «I 



39.5 
5.0 



i5«o 
54.1 



56.5 
54.5 



34.0 
39.0 



3.1 
'.7 



So. 5 
47.4 



>4 



BeftMi 

17 43*5 
19 <4.<» 



94 18.5 

a5 48.9 



3o 49.5 

39 91.0 



^7 3o.9 
39 9.0 



44 95.5 

43 47.5 



5i 3.3 
59 95.0 



t5 



57 39.1 

58 54.0 

4 18.9 

5 4>*<> 



57.0 

9.3 



«9.9 
36.5 



0.5 
9.« 



41.0 
5i .o 



38.5 
34.5 



16.5 

19. O 



4«. 
4'. 



3i .0 
99 



186& 



1». Mal. % 

DUrerani (PL — St). 

+9»99.*99\ 



93. o5 




.«.73 


— 3' i9."4 


M.73 




S..48 




a>.S8 




aa.So 




aa.SS 


— .? »«.» 


9!«. 55 




99. toi 




+9 aa.6s 


— » »7.« 



t865«o. I 
lUdncl. . 
DUbr. .. 
Bew. 
Bofr. ... 



Stam 1, B. Z. 239. | 

9*53*55/97 — 6*35'3i/'o 

+ 9.65 — a.4 

4- 9 99.69 — 3 17.^' 

0.00 0.0 

0,00 — ' 0.9 



Boatriv.. 
Log.F.Pv. 



19 '66 91.95 

8«o96 



i ig 3.4 
9.9«« 



1865; 



13. IiL H 

DIfftMt (Fl ^ St.). 
+4^«. Mo) 



4l.^6I 

4«.4«i 
41.35) 

40. 85) 
4i.r8r 
4o.6o| 
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I865.0 i3*a8"'48.'5o 

Reduet. . + a.8o 

DiiFer. . '+ » 5i .7a 

eig. Bew. — o . o i 

Ref r < — o . o a 



— 9 



5'3i."8 

— ia.8 
— 16 33.9 

+ o.a 

— 0.9 



Freia ... i3 39 4^*99 
Log.F.Par. 8.a36 



— 9 



aa 19. a 
9*9^^ 



•4 



FreU 
3 40 
5 Si 



+ 



la 4o. 
14 3i. 

i5" 

5. 



ai 
a3 



a6 56. 
a8 46. 



3i a. 

3a 5i, 



34 38. 
36 a6. 



41 53< 

43 4«. 



45 16. 

47 4. 



48.0 
a3.5 



5o .0 
ja.o 



a4 .<> 
54.5 



5.5 
36.5 



la. 5 
43.0 



47» 
16.5 



a.5 

3a. o 



a5.o 
53.5 



«4 



Sten 

4 37 

6 ai , 



i3 36, 
i5 ai , 



aa II. 
a3 &6, 



37 5i , 
a9 38 



3i 58. 
33 45 



35 3a. 
37 «9 



4^ 47. 

44 36. 



46 10, 

47 58 



46.5 
ia.6 



1865. 



28. Mal. C 



45. a 
la. 5 



ao . o 

47.5 



o 
«9.6 



7.7 
36. o 



4i.5 
10. 5 



56. o 
a6.5 



Differens (PL 


- St.). 


— o'"53.'65) 




53. o3 
54.00 


+ t9'«5.''3 


54.07; 




54.7») 




54.oor 

54.38( 


+ 19 33.8 


54.68) 




53.38) 




53.93 


+ 19 «9.7 


54.a3| 





— o 54.01 +19 »6.9 



19.5 
49 
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heia H 

k m $ 
«4 49 «9.5 
5i 11. o 


r 

59.0 
t .0 


Ste» - 

h m M 
14 5o i5.o 
5a a.o 


a3!5 
53.5 


I865.0 
Redaet. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Befr. ... 


st^m, B. z. na. 

i3*a9*48.»a9 — 
+ «.81 


9-36'a3."9 

— «a.8 
4-»9 «6.9 

— o.a 

+ ».« 


5a 59.5 
54 48. o 


9.5 

38.5 


53 54.3 
55 41.5 


3.0 

3a. 5 


— 54.01 

0.00 

4- o.o3 


5? 4.0 
58 53. o 


i3.5 
43.0 


57 59.0 

59 4«. 4 


7.5 
37.5 


^rela. . . . 
Log.F.Par. 


i3 a8 57. la . — 
8.098 


- 9 17 8.8 
9.9«4 


Mittel der Zeit . . . 
Correet. der Uhr . 

Sternzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


h m $ 

.... 14 35 9.6 

.... - « 7.4 
.... 14 34 a.a 
10 3i 59. a 


. ' 


H e s t i a. 




^ 


■ettto - 

■9 35 a6.4 
37 19.0 


35.0 
9.5 


•Slera + 

■9 36 55.5 

38 3i .0 


6.0 
ao.6 


1865. 

I865.0 a< 
Bedact . 
Differ. .. - 
eig. Bew. 
Refr 


15. MI. ti 

Difforeni (Fi. 

— i'»ao.'8o| 
ai .o5/ 
ai.oSl 

ai .3o 

31.4« 
ai.53 


— St.). 

— u'a4/'7 

— a a4.8 


38 5i.5 
40 44.0 


0.5 
34.5 


40 ai.o 
4i 56.5 


3a. 

45.5 


4^ 34.5 
44 «7.0 


43.5 
18.0 


44 4.5 

45 39.0 


i5..a 
a8.5 


lestU - 

19 47 5»9.8 

49 4.9 


40.5 
53.7 


Stern - 
.9 48 4«. 5 

5o 34.5 


5i.5 
a5.6 


— 1 ai . 19 

Stern« A. Ö. 20595 

j*a5"'a5.*8a — 

+ 3.64 

— 1 a 1 . 1 6 

0.00 

.00 


— a a4.8 

i5''3i'57."6 

+ «9.9 

— a a4.8 

— o.a 

— . -i 


5o 5i.3 
5a a;.© 


».4 
16.0 


5a 4.5 
53 56.8 


i3.o 
48. 


64 «4.5 
56 0.5 


35.4 
49.5 


55 37.5 
57 3o.5 


4<i.5 
ai.5 


Mittel der Zeit . . . 
Correet. der Uhr . . 

Stemseit, 

MiUlere Wien. Zeit 


h m a 
... 19 45 48.3 
... — ai 7. a 

• • '9 «4 4".« 
... 11 49 3i.a 


Hestia .. ao 14 8.3o — 
Log.F.Par. 8.070^ 


i5 34 ^9 
9 95o 


lettli - 

19 «3 6.9 

14 5a. 4 


16.5 
4«. 6 


Steri + 
■9 16 3o.8 
18 14.5 


40.3 

4.6 


1865. 


17. JiH. C 


-St). 

— o'i3."3 

— • la. 4 


18 34.5 
ao 19.6 


44.5 

9^9 


ai 58.8 
a3 4«.o 


8.0 
3a. 5 


Differenz (^ 

-.3*«aa.'95 
a3.ao 
a3. 10 
a3.45 
a4.t^ 


ri. 


a4 af.8 
a6 16. a 


3i.i 
6.5 


a7 45 5 
a9 38.5 


55.3 
39.0 










— 3 a3.36 


— ia.9 
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Heitia. 



lettUi - 

h m $ 
■9 36 10.6 

37 48.8 


t 
at.3 

38. 


Stent - 

k m t 
19 39 33.5 
4i i3.o 


9 
43.0 

3.0 

la.o 

3a. 8 


i865.o ao 
Reduct. . 
Differ. .. - 
eig. Bew. 
Befr 


Stern, A. Ö. 20603. 

*a5«47/oo — 15* 40' a5.*o 
4- 3.67 + ao.i 


41 38.6 
43 18.0 


49.1 

7.5 


45 a.4 

46 4a. 5 


•- 3 93 68 — ia.9 
0,00 — 0.1 
0.00 0.0 




km' 


Mittel der Zeit . . . 
Correet. der Uhr . . 
Stemzeit 


.... 19 «7 2 
.... — 3 2 
. . . . 10 a4 1 


^8.7 

10. 3 

8.5 
6.9 


Hestia ..ao 
Log.F.Pw. 


aa a6.99 — 15 ^o 17.9 
8.o6a^ 9.950 


Mittiere Wien. Zeit 


11 4> > 


Steni4 

18 59 33.5 

19 1 1 f . 


44.0 
0,6 


lestia - 
19 1 39.0 

3 a4.5 


49.0 
.4.5 


i865. 

Lal. 39247,8 


19. Jdi. S 

DiffeKBnz (PL — 8t). 
+ «"* 9/481 

9.5o| — aa' 4.''7 

«.77 . 

8.7- 

8.6o> — aa 9.7 

8.aa) 


3 46.5 
5 a3.o 


56.5 
.a.4 


5 5i.i 
7 36.9 


0.5 
a6.9 


10 55.1 
la 3i.5 


5.9 
ai.5 


la 59.5 
14 45.0 


9.« 

35.5 


i5 8.7 
16 4^.« 


19.0 
34.5 


17 i3 .0 

18 58.5 


aa.5 
48.5 


+ a 8.89 — aa 7.3 
Stern. 

ao*i8'"a9»7i — i5S4'66.''i 
a9.ai 59.0 

LaL auggeschlosfen. 

ao*i8'"a9.»ai — i5*a4' 59."o 

+ 3.71 + 19.8 

+ a 9.0a — aa y.a 

+ O.Ol + 0.5 

4- 0.04 — 1.9 


19 37.3 
ai i3.5 


47.5 
3.0 


ai 4i.o 
a3 27.0 


5o.9 
c6.8 


a3 54.7 
a5 a9.o 


5.1 
19. 


aS 57. a 
27 43.5 


6.5 
33.5 


A. Ö. 20496 

1865.0 

Reduct . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Befr 


Mittel der Zeit . . . 
Correet. der Uhr.. 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 


Am« 
.... 19 i5 6.3 

+ 3o;9 

19 «5 37.2 

it a8 4>*3 




Hestia . . 
Log. F. Par. 


ao ao 4i 99 — *i5 4^ 47.8 
8.Kio„ 9.950 


Stent 4 
18 53 55.0 

55 19.8 


■1:1 


lestlft — 
18 55 9.olai .0 
56 37.6|a5.5 


1865. 


80. iMil.% 


58 56.5 
19 ai . 


9.5 
8.6 


19 io.8aa.5 
1 39.5|a6.o 


+ |-i5.'75 
i5.8o 
15.90 
i5.83 
15.67 
i5.4o| 


— a5' 3o.«5 


5 11.5 

6 36.5 


a3.3 
a4.5 


6 a6.5 

7 53.3 


38.6 
41.0 


8 17.5 

9 4a.« 


99.6 
3o.o 


9 3i.5 
10 59.5 


44.5 

47.« 


11 a6.4 
1 a 5 . 5 


38.5 
38. 


la 4o.o 
14 8.0 


5a . 
65.9 


-4.85? -" "-^^ 
14. 85) 


14 45.5 
16 9.5 


58. 
57.0 


i5 58.6 
«7 «7.4 


10.5 
i5.i 


+ 1 i5.53 — a5 3i.5 


'7 47.4 
«9 9.5 


.0 

57.5 


18 59. a 
ao a8.o 


10.9 
«5.7 


ao 56.5 
aa ao.o 


9.0 
7.5 


aa 8.6 
a3 37.5 


ao.5 
a5.8 
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h m $ 

Mittd der Zeit 19 10 Sa . 1 

Correet. der Uhr + a o . a 

Stemzei« 19 la 5a. 3 

IfitUere Wien. Zeit ... 11 18 4-9 



Stern (= Stern Tom 19. Jali). 



I865.0 ao* i8"'a9/ai 

Reduct. . + 3.7a 

Differ. , . + i . 1 5 . 6 1 

eig. Bew. + o.oi 

Refr. ... + o.o5 



-i5'a4'59.'»o 

+ 49.8 

— a5 3i.5 

+ 0.3 

— a.3 



Hestia... ao 19 48.60 — 15 5o ia.7 
Log.F.Par. ^-«^^n 9*949 



llassalia. 



lassallA -\- 



17 a.5 

18 5o.o 



ao 46.8 
aa 35.0 



1 1 . 

4«. 



55. 
a6. 



Stern 
17 14 
19 10 



4- 



ao 59, 
aa 54. 



aa.a 

a.8 



47.3 



iMsalU - 


— 


aa a4 i5.4 


a3.5 


a6 9;a' 


1.5 


a7 55.3 


3.5 


39 49.9 


41.7 



Stora 

aa a4 35 
a6 aa 



a8 16. 
3o a. 



44.4 
i3.5 



'4.4 
54.1 



laasAlia + 



a3 3i 46.5 
33 36.5 



37 47.2 
39 36.9 



56. 
a8. 



lAMalU — 

a3 4^ 5a. 8 1 
4a 4^-5 3t 

"43 43.56T 
45 3i .8 aa 



Stent 

a3 3a 3 

33 58 



+ 



36 3 
39 59 



1 1 .0 
5o.6 



la 
5i.3 



Stern 

a3 4> >6 
4a 55 



44 6. 

45 47. 



a5.6 

46. 



16.0 

38. a 



Am« 
Mittel der Zeit a3 1 a6 . a 

Correet. der Uhr — 9 38 . a 

Stemseit aa 5i 48.0 

Mittlere Wien. Zeit ... la 4o 49.0 



1863. 



2i. iigitt C 



DiiFerenz (1 


>1. — St.). 


— o"i6.'ia 
16. ao 


+ *': 


16.6a 
16.67 


+ ' 


19.33 

«9.40 
,9 43 
19.55 


+■ 
+• 



33."6 
a7.4 
10.6 
10. a 



— o 17.91 

\ 
Stern. 



4- 1 ao.4 



Lal.44429 aa*36* a.'88 — 7*55'49."8 



PiazziXXU, 201 
B. Z. 123 

Taylor 10515 
Sant. 442 



3.a4(ll) 
3.ai 

3.^7(2) 
3.io(3) 



54.8(0) 
53,9 
5i.i(4) 
54.5(3) 



863. o 
Rednct. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Refr. ... 



L. und P. halbee Gewicht. 

aa*3^» 3.'i9 — 7'55'53."3 

+ 4. »8 + a7.i 

— 017.91 +iao,4 

o .00 0.0 

o. 00 -[-0.1 



Matsalia aa 35 49.56 — 7 54 5,7 
Log.F.Par. 7*49^ 9.9i4 



St. 1 1. t 

ao i4 ao.5 
i5 46.0 

*6 4r5 

19 0.5 



ao 8.5 
ai aa.o 



3a. o 
33.8 



54.5 
53.5 



a3.5 
6.5 



IjusalU 4- 



i5 

"7 



46. 



ai a4.6 
a3 7.5 



57. 
■ 0.8 



1863. 



IS. September, (f 



36.0 
58.1 
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Maiiali» Melete. 



Sterali. j 

h m i 
ao aa 3o.o 

24 41.8 


1 — 

37.« 
34.5 


iMSAlU 

h m 9 


+ 


Differeni 
(PI. - St 2) (PI. 

AR. 

— i"*ao/o5 

19.82 .... 
20. i5 .... 

20.40 1 

21.20 .... 
21.40 .... 


— Stl) 
Ded. 

+ a4'i8."6 

4-a4 K2.0 


a6 5.0 
27 19.0 


a3.o 
3.a 


ao a7 ai .5 
29 5.9 


3i.3 
56.9 


28 28.7 
3o 39.5 


35.5 
3a. 5 


• 




35 38.5 

36 5i.o 


54.8 
35.0 

7.0 

4.5 


36 53.7 
38 37.5 


2.8 
ab 


38 0.5 
40 11.6 




6.3 
3. .5 


— I ao«5o .... +24 »5.3 

Stern 1 (Schjellenip 9137). 

1863.0 aa*i4»38.'ii — lo' 17' 54.'^3 

Eedaot. . + a6.8 

Differ. .. ..... + 24 i5.3 

eig. Bew. .... — . 3 

Eefr + 1.8 


49 42.9 

50 55.5 


58.9 
39.5 


5o 56.5 
5a 4i .0 


5a 4.5 
54 i5.6 


II. 5 
8.5 




58 36 6 

59 So. 5 


5i.9 
35.1 


?9 51.4 
at 1 35.0 


0,5 
a6.o 




Ifusalia 

Log.P.Par. 




ai 58.5 
S 10.5 


6.0 
3.a 






— 9 53 10.7 
9.928 


Mittel der Ze 
Correct. der T 

Sternzeii 

Miltlere Wiei 


it ... 


h m 
. . .. ao 36 1 


3.6 
19.3 

^4.3 

9.6 


Stern 2. 
B. Z. 184 2a*i7'*a8.'96 — io*'7' i8.*'5 
Sant 2518 28.93(2) i4.3{2) 

I863.0 aa*i7*a8.'94 --itf*7'i5."7 

Redaet . +4.39 

Diflfer... — i ao.5o 

eig. Bew. — ö . 1 

Refr _ 04 


Thr 


.... — II ^ 


t. Zeit 


ao a4 5 

.... 8 47 ' 






Massalia. aa 16 ia.78 

Ug.F.Paf. '8.3a6„ 


in e 1 e t e« 


SterE -f 

18 35 aiNa 
37 7.3 


29.6 
58. 


lelete - 

18 38 37.5 
39 58.5 


5o.5 
45.5 


18«5. 27. Jiai. cf 

Diffarenx f^^ O*^ 


40 3a. 5 
4a 16.8 


4«.t 

8.0 


43 49.« 
45 7.2 


2. 
54.9 


— ä"» 3.'98 

3.70 

- 3.60 

a . 70 


+ 3' ö."4 


45 38.5 
47 2a. 5 


47.0 
i3.5 


48 54.9 

So i3.o 


9.0 
59.0 


fi*AI>lt 1 


■aIaIa I 




19 19 26.8 
20 47.5 


38.7 
34.5 

f 


19 aa f6.5 
24 a.8 


25.5 
53.5 


— 3 3.5o 

Stern. 
Lal. 43422 i7*39**io.'8d — 7*5.Vt3.''8 
B. Z. 865 11.75 ^3.8 
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Mittel der Zeit i8 54 7.5 

Correct. der Uhr — la 18.1 

Stenueit 18 4f 39.4 

Mittlere Wien. Zeit ... i a 17 i3 . 1 

Die Beobachtung dnreh Wolketa nnter- 
brochen. 



865. o 17*39". 1/75 

Redoet. . +3.48 

Diflfer. .. +3 3.5o 

elg. Bew. 0.00 

Refr o'.oo 



Melete.. 17 4« 18.73 — 7 5a 6.4 
Ug.F.Par. 8.o65 9.9«7 



LaL ansgesehlonen. 



— 7 



55' aa."8 

+ 7.8 

+ 3 8.4 

0.0 

-|- o a 



lelete 

Amt 
19 5a la.o 

53 59.0 



58 1 .0 

59 49.« 



»9 



"^ 48.5 
5 36.0 



ao.8 
5o 



10.0 
40 



57. 
37.* 



Stera + 



18 



55 35.9 
57 a3. i 



"9 



f 'a5. n 
3 i3.8 



45.0 

i5 . 7 



1865. 



33.4 
5.5 



ao.5 
53 



Mittel der Zeit 

Correct. der Uhr . . . 

Sternseit 

^Mittlere Wien. Zeit. 



7 ia.5 
9 '.4 

18 58 54.3 
— la a8. I 
18 46 a6.a 
ta aa 9.1 



Wolken hinderten die Fortsetzung. 



I865.0 
Rednot... 
Differ.... 
eig. Bev. 
Refr 



27. Jaai. d" 

Differeni (PI. -> St.). 
— 3«a4/45) 

>4.4o + 
a4.4M 

—3 a4.4a 



Stern. 

Ul. 32684 i7*45"'39.'o9 — 7»5a'ai."5 
a Z. 255 39.51 aa.4 



Lal. halbes Gewicht 

i7*45"'39.*37 — 7«5a'aa.''i 

+ 3.48 + 8.3 

— 3 a4.4a -f* a 11. I 

o .00 — 0,5 

0.00 0.0 



Meiete.. 17 4» «8.43 — 7 5a 3.a 
Log. F. Par. 8.079 9. 9« 7 



lelete 

17 55 5a. 8 
57 37.0 



18 



o 43.0 
a 16.5 



4 i5.i 

5 4a. 5 



8 16.0 

9 48.5 



4.0 
16.6 



54.0 
5.5 



a5 . I 
37.3 



a6.a 
38. o 



lelete — 



18 i3 
i5 



i3 



I 
o. o 



16 3i.6 
18 ao. 1 



aa.o 
5o.5 



4o.5 
9.a 



Stent + 



56 59.5 
58 5i.a 



18 



I 49. ö 
3 4« 



5 ai .5 
7 la .5 



9 aa . 5 
II i3.a 



7.5 
43 



1865. 



57 .<> 
3^.7 



3o.o 
4.6 



3o.5 
5.0 



Differenz (PI. — St.). 

— i^'iS.'aSj 

i5.65| + a'45/'8 

15.63) 

i5.5o| 

.5.67I 



+ -^5. 



Sie» — 



18 



t4 39,5 
16 4.5 



17 58.5 
19 a4.o 



5i .0 
5a. 6 



— I i5.53 -|- a 47.6 
Stern (= Stern Tom 27. Juni). 



9.5 
la. I 



Am« 

Mittel der Zeit 18 7 17.6 

Gorreet. der Uhr — 17 ^2,6 

Stemzeit 17 49 34.9 

Mittlere Wien. Zeit 11 i 5 1 . 6 



1865.0 i7*39"'ii/75 

Reduct» . + 3.5o 

Differ. .. — 1 i5.53 

eig. Bew. 0.00 

Reff. ... 0.00 



— 7* 65' aa."8 

+ 8.4 

+ a 47.6 

~ 0,1 

+ o.a 



Melete... 17 ^7 59.7a — 7 5a 36.7 1 
Log. F. Par. 7.38o 9.9»9| 
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Melete — Nemaata. 



lelete — 



Amt 
i8 19 5o.a 



a3 19.3 
a5 9.0 



39 18.5 
3i 8.1 



3a 39.8 
34 3o.i 



t 
59.0 

3i .0 



«7.9 
0.5 



an. 5 
59.5 



4«. 4 
ao.8 



Ste» — 



h m f 
18 31 i5.8 
3a 46.3 



34 45.0 
36 i5.5 



3o 45.3 
33 14.6 



34 5.8 

35 36.5 



a6!5 
35.5 



55.4 



55. a 
4.4 



16. 3 
36. 1 



h m $ 

Mittel der Zeit 18 37 11.9 

Correct. der Uhr — 17 4« • ^ 

Stemzeit 18 9^9.3 

Mittlere Wien. Zeit 11 3t 4^.7 



1865. 



3. Mi. C 

Differenz (PI. — St.)- 



15.95 
■ 6.45 
16.38 



+ 3'45.''a 



— 1 16.16 



Stern (der obige). 



1 865.0 i7*39"*n/75 

Reduct... + 3.5o 

Differ. .. — I i6.i6 

eig. Bew. 0.00 

Refr. ... 0.00 



— 7* 55' 33.''8 
+ 8.4 

+ 3 45.3 
+ 0.5 
+ 0.1 



Melete.. 17 37 59.09 
Log. F.Par. 7.768 



— 7 5a 38.6 
q 9»9 



N e m a u s a. 



Ste» + 



33 53 33.4 

55 16.5 



57 56.6 
59 49.3 



o 7 a6.5 
9 «9.4 



16 13.5 

18 5.1 



3o. 
8. 



4.0 
41.5 



33,9 
11.3 



19.8 
57.0 



a3 54 30.5 
56 13.1 



58 53.8 
o 45.6 



8 33.5 
to i5.5 



■7 
«9 



8.8 
0.8 



39.0 
4.5 



3.0 

37.7 



3i.9 
7.« 



17. a 

53.5 



Mittel der Zeit o 440.9 

Correct. der Uhr — ' 1 1 37.9 

Sternieit a3 53 i3,o 

Mittlere Wien. Zelt ... la 37 ai.6 



+ 56.73 

Stern. 
Piaixi 0.53 o*iö'"45/33(45)- 



1868. 12. September. ^ 



Differenz (PI, 

+o"'57.*o5 
56.93 
56.73 
56.33) 



St). 



— 17' 5."o 



Taylor 48 
E. N. F. 27 
Bobineon 39 



45.48(6) 
45.49(1) 
45.46(8) 

P. halbes Oewicht 



o•55'35.^(^0) 

44.9(5) 
36.5(1) 
36.5(4) 



o* 10 



"45.'43 



863.0 

Bednct. . + 4*33 

Jiffer. .. -f- o 56.73 

eig. Bew. + 0.03 

Befr 0.00 



+ o*55'.38."8 

+ «7.9 

— 17 5.0 

+ 0.5 

— 0.7 



Nemaosa o it 4^.49 + <> 39 &.5 
Log.F.Par. 7.563^ 9,866 



uigitizea oy 



Goog le 
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h m $ 
o I 39.5 



7 40. a 
9 3i .0 



11 44- ® 

i3 34.5 



16 a6.o 
18 Q8.4 



'jo i3.5 
33 i5.4 



i5 6.5 



f 
55»o 

3i . o 



Slera — 



o I 33.0 
3 17.6 



49' 

41. 5 



5i.9 
a5.5 



33.6 
ai .0 



31.1 
8.1 



t5.3 



a6 53.3I43.0 



9 «4.0 

11 19.5 



i3 37.9 
i5 16.1 



18 35.6 

19 54.0 



33 13.9 
33 4i.5 



36 45.6 
38 38.8 



f 
41.5 

9.0 



33, 

3.9 

35^.0 
7.6 



36.4 
43.5 



33.5 
30.7 



53.5 
3*.o 



A m # 
Mittel der Zeit o 1436.5 

Correet. der Uhr — 1 1 5o . 4 

StenizMt o 3 36.1 

ICttlere Wien. Zeit 13 34 55.6 



1863. 



15. September, (f 



+ t8'3 3/'7 



Differenx (PL ~ St). 

— -41/95/ 
4».4a| 
4^.68) 
43.631 
4a.63J 
4^.97 



18 31.5 
18 14.3 



I863.0 
Redact. . 
Differ. . . 
eig. Bew. 
Relr..... 



— I 4«. 54 +"8 31.4 

Stern, W. K. B. 
o*ii"» 3.'45 — o* 8' 4^/3 



+ 4.34 

— I 4^.54 

— o. 03 
0.00 



+ 38.3 

+ 18 «1.4 

— 0.4 

+ 0.7 



Nemaoia o 9 34.^3 -f- o . 10 7.6 
Log.F.Par. 7. "4« 9- 87a 



T h e t i 8. 



Stera 

i5 11 a 

13 53 



14 33. 
16 33. 



18 3;. 
ao* aS. 



II. 6 
43.5 



4>.5 
1 5. o 



45.9 
19*5 



Stera 

i5 33 So 

»4 »9 



+ 



36 17. 
^7 58. 



35 a, 

36 4«. 



0.4 

30 .3 



36.5 
48.8 



11.5 
33.8 



Thettt — 



i5 



13 35 

14 3 



i5 55 
17 33 



«9 59, 
31 38. 



35.5 
53.5 



5. 
^4 



8.8 
39. ö 



Thetis + 



i5 



34 o , 

35 5i. 



37 37 
39 19 



36 13. 
38 3. 



9.5 
43.3 



36. o 
II. 5 



30.0 
55.0 



Mittel der Zeit 

Correct. der Uhr . . . 

Stemzeit 

Mittiere Wien. Zeit. 



h M 
t5 33 

^- o 

i5 33 

10 48 



33*4 

33.3 

9.a 
33.5 



1864. 



aOMal. C 



Differeas (PI. — St> 

- i'48."8 

- I 40.5 



+ i"'i6.'5o, 
16. 17 
16. 10' 
16.08 
i5, 70 
15.43 



1864.0 
Rednct. 
Differ... 
eig. Bev. 
Refr.. 



4-1 16.00 — i 48.6 

Stern, B. Z. 169, 170. 

i5*34«56.'36 — 9* 7' i5."9 

+ 3.44 — 6.9 

-f- t 16.00 — - 1 is,6 

o . 00 0.0 

o. 00 <— o. 1 



Thetii... i5 36 i5.8o — 99 11. 5 
Log.F.Par. 6.77ÖJ1 9.936 



Digitized by 



e 



\^\^' 



le 



[42 



Thetis — Comet 1862 H. 



Stern -f 



h m $ 
i5 36 57.5 

38 33.0 



39 3o.4 
41 5.0 



4'^ i8.a 
43 5i.5 



44 58.3 
46 3a. 3 



'i3.a 



40.0 
55.1 



aS.o 
49.8 



8.0 



Sten - 

i5 48 i5.5 

49 49. > 



5o 5o.3 

53 33.8 



53 18.3 
55 9.3 



55 57.5 
57 48.5 



35.8 
39.0 



0,5 

13.3 



36.3 



4«. 9 



TketU + 



h m i 
i5 37 19. I 

3q 7.1 



39 5l.3 

41 39 o 



4a 39.0 
44 a6.3 



45 

47 



18.5 
6.0 



38.0 
58.3 



o. I 
29.5 



48. 
•7.5 



38 

57 . o 



Tketts - 

i5 48 5i.5 
5o 8.0 



5i 36.4 
53 4><o 



53 5o.9 
55 3i .0 



56 39.9 
58 10.3 



5.9 
54.0 



41.0 
36.5 



0.0 

31 .6 



39.3 
0.8 



Mittel der Zeit 

Correct. der Uhr . . . 

Stemzeit 

Mittlere Wien. Zeit 



t6 47 47.3 
— o 33,0 
i5 47 35.3 
II 8 49.5 



1864. 



31. lai. cf 

Differens (PI. — St.). 



+0 



'«7/75) 

»7.3Jf _. 



37.33 
37.33 
37.50 

37.37 

37. «7 
36.97 



» 48.4 
« 47.7 



+0 37.33 



1 48.1 



Stern (= Stern tob gestern). 

1864.0 i5*3 4"56.'36 — 9* 7' tS.^g 

Redact. . +3.45 — 6.9 

Differ + o 37.3« — i. 48.i 

eig. Bev. 0.00 0.0 

Refr. 0.00 — o.i 



Thetii... i5 35 37.13 — 9 911.0 
Log.F.Par. 7.633 9.935 



€rJM9eMeUtiugeM m PUneten. 



1865 Juni 



Auionie 1865 April 

Bellona 1865 Angntt 

GonoQ^dia .... 1865 Mai 

» 

EnrofMi 1864 April 

1865 Juli 

eia 1865 April 



Mai 
Heitia 1865 Juli 



Melete 1865 Jon! 



8 n. 22 
21 n. 22 
28 
21 
22 

3 

7 
14 
20 
21 
22 
22 
15 
19 
20 
27 



10? 
10 

11 

11.2 

11.5 

9.6 

9.5 

11 

11.7 
11.9 
11.8 
12.5 
11.4 
11 

10.8 
10 



Comet 1862 U. 



Steni 1 -4. 



>9 4 45.0 

13 49.0 



16 30. 5 

3'i 53.0 



38. o 
55.0 



18.5 
53.0 



19 5 33.0 
14 33.0 



»7 

36 



3.0 

4.5 



II. O 

4o.o 



56.0 
14.0 



186S. 18. iigut. C 

Differens (Com. — St. 1). 



+ 1« 



38.37 



— a'57.''3 

— 3 39.7 



+ 1 19.18 — 3 t8.5 



le 
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Steni 2 - 

h m $ 

19 5o 57.5 
59 33.0 


« 
49.0 

4^.0 


h m 9 
19 48 a5.o 
57 6iO 


+ 
37.0 

57.5 


186a, 
Bedaet. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Eefr 


Differens (Com. ^ St. 2). 
— a"*a9.*oo — 0' a3,'^6 

Stern 1, 2 W. M. B. •) 

ia*5i"48.'7i +79* i4' 5a."5 

— 3.34 — 3.5 
-|- I 19.18 — 3 18.5 

— a.33 + 48.'-» 

— O.Ol — 0. 1 


IGttel der Z 


h m 

ftit IQ a 8 


# 

5.7 

18.6 

i3.o 


Correct. dor 


ühr — m 5 


Stenueit . . . 


- -. * t\ t e% 1 


ICitlere Wien. Zeit . . . 9 aa 2 


*) Stern 1 und 2 durch Yergleiehnngen 
mit Badcliffe Catalog Nr. $003, 306a 
8099, 3126, 3172 am MeridiankreiBe 


Comet... 

i86a.o 
Rednct... 
Differ. . . 
eig. Bew. 
Re|r 


la 53 a.ai +79 la 18.6 

Stern 2, 2 W. M. B. 

ia*56«'a9.«96 +79* 11' t/'j 

— 3.34 — 3.1 

— a a9. 00 — a3.6 

+ 3,37 — »7.9 

0.00 0^0 


Comet... la 54 'i.oo +79 10 7.1 
ImMittel la 53 ai.8i +79 11 34.8 
Log. F. Par. 9.374 9. 1^7 


Ston 1 - 

18 49 ia.5 
54 1.8 


47.3 

97 .0 


C«Bet- 

18 5o aS.o 
55 46.0 


58.5 
i3.5 


1862. 

186a. 
Rednot . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Befr 


81. iigist. % 

Differ. (Com. --- St 1> ^ 

+ i?»-a8.'6o +1 3' 45.^3 
34.63 la 5i.i 
40.97 . •» 45.0 


56 a6.o 
19 1 ia.5 


1.5 

37.5 


57 37.5 
19 3 10.5 


9.0 
39.0 


4 34.8 

9 49.0 


6.0 
•7.4 


6 10.0 
II 35.5 


4^.0 
3.6 


+ 1 34.73 +ia 47.« 

Differenz (Com. — St. 2). 

— 3~i3.'a5 +i4' a."» 
a5.5o la 55.9 


19 16 5t. 
ai 59.0 


aS.o 
a3.o 


Stera 9 - 

19 ao 8.5 
a5 6.5 


4-. 5 

34.5 


a6 6.0 
3i a9.o 


38. 

57.6 


a9 a4.6 
34 aa.7 


57.8 
47.5 


— 3 19.37 +i3 a9.o 

Stern 1, 3 W. M. B. ♦) 
i4*i5"aa.'aa +7a' 8' 5o/8 

— I.Ol + a.9 
+ I 34.73 >.+ ia 47.1 

— 1.95 + 18.9 
0.00 + o,a 


Mittel der Zc 


* m 
it 19 10 


« 
«.9 
8.8 

4.« 
5.3 


Gorreet. der 1 


Dhr — »7 « 


Stemzeit 

Mittlere Wiei 


18 5a ii 

L Zeit.... 8 53 I 


♦) Stern 1 und 2 dnrch Vergleichnngen 
^ mit BadoUffe Catalog Nr. 3003. 3026, 
3099, 3125, 3126, 3172 am Meri- 
diankreise bestimmt. 


Comet. . . 

i86a.o 
Beduol . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Befr..... 


14 16 53.99 +7a ai 59.9 

Stern 2, W. M: B. 
i4*ao«a5.'86 +7a' 5' ai."8 

— 0,98 4- 3.3 
— 3 19.37 4" *3 ä9.o 

— ».aa 4" "5.5 
0.00 + o.a 






- 




Comet... i4 »7 3. «9 +7« »9 9.« 
Im^Mittel 14 «Ö 57.71 +7» ao 5i.9 
Log. F. Par. 9.^7^ 7-568^ 



Digitized by 



Google 
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C m e t 18S2 11. 



Cf »ei - 

h m $ 
19 19 38. 

aa 36. 


t 

58.0 
i5.o 


Sien 1 - 

h m t 
19 a3 a3. I 

a6 i3.9 


4«. '5 

55.4 


186t. 

i86a.o 
Reduot . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Befr 


25. itgut. c 

Differenz (Com. — St. 1). 

_3»4i /^a — 13' a7.''3 
38. aa 15 a8.9 
36.93 i6 49.4 


a9 4.0 
3i 46. 


a5.5 
a4,5 


3a 39.9 
35 a6.5 


58.9 
7.fi 


36 6.5 
38 5o.o 


■j6.o 
a8.o 


39 5o. 1 

4« «9.« 


la.o 
57 .0 


Cf »ei - 

19 4^ 39.^ 

5i a9.o 


47.0 


Sien 2 

19 55 18.0 
58 17.5 


■f 
37.5 

59.- 


—3 38.96 —«5 i5.a 

Differenz (Com. — St. 2). 

— 6«49.'4a — la' a.''7 
43.95 t4 a8.i 


ao 1 i4*^ 

4 8.0 


35.0 

47.8 


ao 8 3.a 
10 47.4 


aa.o 
a8.5 


Sien 3 - 

ao 18 3a. 8 
ai 37.4 


5i.a 
ao.6 


i1- m.4- 1 


Cf »ei - 

ao aa a6.o 
a 5 17.5 


45. 
56. 


—6 46.69 — 13 i5.4 

Differenz (Com. — St. 3). 
+ 3«45.'6a — ia'ii."4 

48. a^ i4 5.7 


a7 0.5 
a9 4^*<' 


ao.o 
a6.8 


3o 44.0 
33 39.0 


4.0 
■ 9.5 




A « . 1 


Mittel der Z« 


►it . . . 


.... II 53 l 


57.5 

>i.3 

6.a 

(6.5 


+3 46.96 — 13 8.5 

Stern 1, 2 W. M. B. 

i5*i3«59.'8a +57* a4' 7."5 

+ «.97 + 6.6 

— 3 38 96 — i5 i5.a 

+ i.3a — 5.1 

0.61 0.3 


Correet. der 


[Jhr . . 


.... — 16 i 


Stemzeit 

Mittlere Wie 


Q. Zeit 


.... >9 37 
9 ai i 


• 




Comet... 

i86a.o 
Reduot . 
Diflte... 
eig. Bew 
Befr.... 


i5 10 a3.i4 +57 8 53.8 

Stern 2, 2 W. M. B. 

i5*i7*i7.'55 +57* i6'57."a 

+ 0.99 + 7.a 

— 6 46.69 — i3 i5.4 

+ 1.14 — 6.7 
— O.Ol — .a 


Comet. . 

t66a.o 

Bedact. 
Differ. . 

2t.- 


. i5 10 Sa. 98 +^7 3 4^*i 

Stern 3, 2 W, M. B. 

i5* 6«56.'i7 4-67^io'5i."7 

+ 0.96 + 6.3 

+ 3 46.96 — 13 3.5 

+ i.ai — 6.0 

— 0,0a — 0.3 


• 




Comet.. 

Im Mitte 
Log. F. ] 


. i5 10 45. a6 +U 57 43. a 

4 t5 10 3a. a8 +Bj 4 >3*i 
»ar. 8.876 9.a66 






» 
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Cf net -f 

h m 9 
19 1 3 a3.o 

.5 47.5 


9 
37.0 

33.5 


Stern 1 - 

h m 8 
19 i3 5a. 8 

i5 55.9 


9 

9.» 

38.5 


186S. 

186a. 

Reduct. 
Differ. . 
eig. Bew 
Refr. .. 


97. Angnst ^ 

Diftetem (Com. — St. 1). 


16 16.0 
18 44. <> 


3o . 
59^.4 


16 ,5.7 
18 5o 


a.6 
3a. 8 


— o~i8.'8a 

«7.9a 
16.90 
i5.6o 


+ i3'48."6 
+ ia 0.3 


ao 43.5 
a3 8.5 


58. 
54.5 


ai 4.6 
^3 aa.o 


19. <> 
6.5 

4a 8 
19. a 


a5 5.5 
a7 35.0 


19.0 
ai.5 


a5 37.9 
a7 43.5 


— 17.31 +ia 54.4 
DifiTerena (Com. — St. 2). 

39.90 — ^ 4^.8 

38.45 — 4 9.5 


Comet- 

19 3i 3o.6 
33 43.5 


47.0 
a7 .0 


Stern 2 - 

19 34 i4.5 
36 37.0 


3o 
10.4 


37 4«. 8 

39 5i.5 


57.4 
37.0 


40 18.6 
4a 38.5 


33.1 
^4.7 


43 55.0 
46 ia.5 


9.5 
57.0 


46 a7.>9 
48 59. a 


40.5 

4a. 


— a 40.90 — 3 a,3 
Stern 1 ; (3. 1) W. M. B. 

i5*a5'"39.'t3 +46°5i'34."i 

+ «.59 + 6.7 

— 17.31 +ia 54.4 

— 0.68 + 6.4 

4-0.01 -[- o.a 


49 37.5 

5i a6.5 


56.0 

4.6 


5i 57.5 
54 ai.8 


II. 3 
7.8 


Mittel der Zc 
Correct. der 1 


it ... 
Uhr. . 


h m 
. . . 19 3o S 
.... — i6 ^ 


9 

►5,0 
^a.5 
a.5 


Sterozeit 




.... 19 »4 > 


Mittlere Wien. Zeit 


.... 8 5. 4.7 


Comet.. 

i86a.o 

Elednct. . 
Differ. ... 
ng. BeV 
Refr 


i5 a5 aa.74 +4; 4 4i .8 
Stern 2; 3 W. M. B. 

i5*a8« 5.'84 +47' i'42."o 

+ 1.59 +7.0 

— a 40*90 ' — a a.3 

+ ..04 + 3., 

0. 00 0.0 


Comet... i5 a5 a7.57 +46 59 49.8 
Im Mittel i5 a5 a5.i5 +47 a i5.8 
Log. F. Par. 8.739 9.388 

1 


Stern 1 

19 10 5i.6 
la 56. 


f 
3.0 

45.1 


Comet - 

19 4« 3'. 7 

i3 aa.5 


34.0 
10. 


186». 


S9. iigut i 


i3 45.8 
i5 47.5 


57. 
36.5 


■4 i5.5 
16 i5.o 


a6.5 
a.7 


Differenz (Com. 

+ o«a8.'i3 
a8.aa 
a8.73 
a9.85 
3o.aa 
3i.3a 


T- öt 1;. 

-1.' 6."7 
— la 35.3 
— 14 5i.o 


16 35.5 
18 37. 1 


46.8 
a6.i 


»7 7.^ 
19 a.5 


ao. 1 
5o.6 


ao 45.5 
aa 44.6 


57.5 
3a. 8 


ai 17.1 
a3 i3.o 


39.6 
0.0 


a4 aa.4 
a6 19.5 


34.« 
8.0 


a4 56.4 
a6 46.0 


9.0 
33.5 


+ a9.4i — la 5i,o 1 


3o 10.0 
3a 8.0 


ai.5 
56. 


3o 5i.5 
3a a8.8 


7.0 
i3.5 







Aon..^ Wien. >Sternir. 8. Folge HIL 



Digitit9dbyLjOOgle 



46 



Comet 18U U. 



C*Het- 
* « « 

>o 9 44.5 

11 4' '^^ 


56 .'0 
39.0 


StoraS- 

Am.« 
ao It 16.0 

la 56. 1 


30*4 
4^.5 


186a. 
Reduct. . 
Dlff(»r. .. 
eig. Bew. 
Refr 


Differens (Com 

— t"S3.-63 
aa.55 
aa. la 
ao.7a 
aa la 


— St. 2). 
+ i4'io.''o 

+ •• 4«. 4 


i4 36. o 
i6 37.5 


47.0 
a5.8 


16 7.7 

17 5o.8 


ai.5 
36.5 


18 a8.5 


39 4 
ao.5 


19 58.9 
ai 45.1 


ia.3 
3i.6 


10 3i .0 


-^t ai .85 +i3 1 1 . 

Stent 1; (4,2) W. M. B. 

i5*35"53/3o +35** 55' 33/'4 
+ a.oa + 5.« 

+ 39. 4t — , «a 5^1 .0 
+ 0.71 — 3.0 
— 001 — 0,3 


aa i5.5 
a4 17.8 


37.0 
6.5 


a3 40.6 
a5 34. a 


5a. 8 
aa. 1 


a6 1.5 
a8 6.0 


ia.5 
54.7 


a7 a5.7 
a9 aa.o 


37.8 
10. 1 


Mittel der Ze 
Correct. der 1 
Stemseit 


it ... 


h m 

. . . . 10 A t 1 


5.3 
3.3 
^a.o 
f9.6 


[Ihr.. 


• • • • ij! ^7 a 
— 16 3 




. . .^. 10 ^A 1 


Comet. . . 

i86a.o 
Redaot... 
Diffbr.... 
eig. Bew. 
Refr 


i5 36 a5.43 +35 4a 44.9 

Stent 2; 2 W. M. B. 

i5*37"57.*37 +35' i5' ^."6 

+ a.o5 ' + 5.« 

— t ai.85 + i3 ti.o 

— 0.53 + 4.7 

+ o.o3 + 0.4 


Mittlere Wien. Zelt 


... 8 59 k 


N 




Comet... i5 36 37.03 +35 a8 96.5 
Im Mittel i5 36 30.7a +35 36 14.7 
Ug.F.Par. 8.669 9 606 


19 39 45.0 
3t 3^.8 


56. 
^4.7 


Stora 1 - 

19 3o aa.8 
3a 7.5 


34.5 
56.1 

10.9 
37.5 


186S. 


80. iigut 1l 

Differeni (Com. — St: 1). 


3a a4.6 
34 i5.o 


35.0 
4.» 


3a 59.6 

34 4«. 5 


^^•34.'85 

34.4« 
34.03 
33.35 


+ .3' 3/4 
+ it 35.8 


35 18.0 
37 10.5 


a8.5 
59.3 


,35 5a. 6 
'37 43.5 


'3.7 
3a. 6 


38 a3.5 
40 «7.4 


33.5 
7.» 


38 57.8 

4o 49.7 


8.9 
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BMVaehtug ▼•■ PtliriMtiM Im Liehte des Ctmetei. 



25. 



Aug. Der -Coniftt, im Cometentucher bttraehtet, liest b#l Drehung eines hinter 
das Oealar gehaltenen Kalkspathprismas (Kante parallel i^nr optischen 
^Aze des Kalkspaths) keine Intensitatsonterschiede der beiden Bilder mit 
Sicherheit wahrnehmen. 
26- Aug. Der Comet hat im Vergleich zum Torhergehenden Tage an Helligkeit 
auffallend zugenommen. Betrachtung desselben im Cometensueher (OeSh. 
=s 2''f Vergr. = 20) mit dem Kalkspathprisma: 

1. Kante des Prismas in die Ebene des Schweifes des Cometen ge- 
bracht: Ausserordentliches Bild schwacher — ganz deutlich. 

2. Kante des Prismas senkrecht zur Schweifrichtung gestellt: Ordent- 
liches Bild Bchwaoher, gleichgQltig, ob das ordentliche oder 
ausserordentliche Bild Tom ^weife des anderen Bildes gedeckt 
erschien. 

Hatte man das beliebig aufgesetzte Prisma so lange gedreht, bis der In- 
tensitfttsunterschied der Bilder am grOssten war, so fand sich das Prisma 
immer in einer der obigen zwei Lagen. 

Eine zwischen ObjectiT und Ocnlar entsprechend eingeschaltete Glimmer* 
platte hob diese Stallung der beiden Bilder in ihren grttssten Unterschie- 
den sofort auf, Hess aber nicht die erwarteten Farbenunterschiede wahr- 
nehmen, obwohl ich hierzu eine Combination zweier Glimmerplatten wählte, 
die im Poladsationsapparat sehr brillante Farben zeigte. 

27. Aug. Die obigen Intensitatsnntersehiede am 6s8lligen RefrMtor ebenfalls beob« 

aehtet — bei starker Yergrösserung weniger gat als bei schwacher, und 
bei dieser weniger gut als im Cometensueher. 

28. Aug. Dieselben Unterschiede durch das dem blossen Auge Torgehaltene Prisma 

wahrgenommen, aber weitaus schwtcher als im Cometensueher. 

W&hrend dieser Tage war der Incidenzwinkel des Sonnenlichtes auf den 
Cometen = 43*. die Helligkeit des Cometen im Zunehmen. 

Schliesslich sei noch erwähnt, dass die Beobachtungen dieses Cometen nicht 
am sedis-, sondern am TierzOlligen Refiraotor angestellt, und bei der Beduction Jene 
Werthe für die Halbmesser des Ringes angewendet wurden, die imB. XI der Annalen 
angegeben sind. ^ 
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7 49.1 


9 
47.7 
38.5 


Cemet - 

h m t 

4 6 47.0 

9 lo.o 


8 
57.5 

58.0 


1863. 

1863.0 
Beduet. . 
Differ. . . 
eig. Bew. 
Refr 


19. teteker. C 

Differenz (Com. — St.). 

+ «"i4.'95) 

i6.o5| — i'34."5 

i6.5ol 

17.30 

18. a3 — 1 13.1. 

18.95 


9 53.5 

13 5.1 


3.9 

54.8 


11 S.o 
i3 36.0 


i5.o 
i5.5 


i3 58.5 
16 1 I .0 


8.5 
0.6 


i5 10.5 
17 33.0 


31,5 

30. 6 


SterB — 


Cemet — 


4 18 33.0'^ " 
30 44*^ 


43.8 
33.3 


4 19 55.0 

31 57.0 


6.5 
44.8 
i5.8 
5o.o 


-j-i 17.00 — I 33.3 

Stern, Weisse X. 223- 

io*ii«44.'87 +33*i5'34."7 

+ 3.68 — 33.6 

+117, 00 — 133,3 

0.00 -|" ' '^ 

+ 0.01 — 0.1 


33 40.9 

a4 48.1 


5. .4 
37.9 


34 3.4 
36 3.0 


36 5o.8 
38 57.3 


1.5 
46.8 


a8 14.3 

3o 13. 


36.0 
0.0 


Mittel der Zeit... 


h m $ 

... 4 «8 37.7 


Correct. der 1 


[Ihr 


.... — 4 3 


7.6 

0. t 
7.6 


Comet. .. 10 i3 4.56 -f33 i3 38.7 
Log. F.Par. 8.737^ 9.794 


Stemzeit. . . . 
Mittlere Wim 


1. Zeit 


.... 4 -4 

14 ai 5 


Stent — 
5 IG 33.5 

13 33. 1 


35.0 
10.5 


Cemet- 

5 14 a.o 

16 31 .0 


14.0 
9.0 


1863. 

I863.0 
Bedaet. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Befr.... 


19. tcteker. C 

Differenz (Com. — St) 


tÖ 55.3 
18 54.0 


6.8 

4^.8 


30 35.0 

33 53.5 


47*o 
43.0 


Stent 4 
5 34 19.1 
a6 4«. 4 


38.5 

33.1 


Cemet-I 
5 38 i5.5 

3o 31 .0 


37 .0 
i3.5 


+ 3 49.86 + 3 33.8 

Stern, W. M. B. 

to* 9"'33.'35 +33« la' 38."5 

+ a.70 — 33.6 

+ 3 49.86 + 3 33.8 

0.00 — 0.4 

0.00 -^ 1 


3i 33.1 
33 46.1 


33.5 
36.6 


35 31. 

37 3l.G 


3a. 
18.5 


Mittel der Zc 


it ... 


h ffi 
5 35 ^ 


9 

fo.4 
7.6 

a.8 


Correet. der 1 


Jhr .. 


.... A a 


Stemzeit 

MitUere Wiei 


1. Zeit 


— 4 «^ 

5 31 

.-. i5 38 i 






Comet... 10 »3 j4.9« +33 «4 48.4 
Log. F.Par. 8.7g5„ 9.7«4 


Cemet- 

5 46 16.0 
48 33.5 


38.0 
1 1 .0 


Stefi-I- 

5 47 13.4 

49 6.0 


a3.5 
54.. 


1863. 


20. tetober. cf 

Differenz (Com. — St.). 
— o'-49.'38V 

47.75 

47-^7; 

46.63 

46.18 — ai i5.6 

45.40 


56 57.3 

59 I.O 


8.0 
49.0 


57 48.5 
59 46.0 


0. 1 

34.4 


6 43.5 
^ 47.5 


53.5 
37.0 


6 I 34.5 
3 3i.5 


46.7 
19.8 


411.0 
6 16.0 


33.0 
4.5 


5 3.6 

6 59.1 


i3.8 
47.0 


7 53.0 
9 57.0 


3.5 

47.0 


8 43.6 
10 39.0 


54.9 
27.5 


— 47.39 —31 19.0 j 
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C m e t 1863 VI. 



C«met- 

h m 8 
6 II 44.5 

|3 5o.a 



t5 6.5 
17 i3.o 



55. 'o 
39. 



17.0 
a.5 



Sten-f- 



A m $ 
6 la 35. s 

14 3i.4 



i5 57. 1 
17 53.5 



47. 
«9.*» 



8.6 

4> 



Mitte] der Zeit g 4 18.4 

Correct. der Uhr 4 4©. 8 

Sternzeit 5 59 37.6 

Mittlere Wien. Zeit 16 3 ai . 8 



f863.o 
Redaot. . . 

Differ 

Bew. 
Refr 



4eig, 



€«iiiet4- 



6 3o 46.5 
Sa 58.0 



36 4.5 
38 i5.o 



56.5 
46.8 



i5.o 
5.0 



St.l— , st.«+ 



6 3f a5.8 
34 t.5 



33 57.4 
35 i3 .0 



36 43.0 
39 19.0 



39 14.0 

40 3i .0 



34.0 
53.5 



19.0 
5t. 5 



5o. 7 
1 1 . 1 



36. o 
19.0 



h m a 
Mittel der Zeit 63430.9 

Correct. der Uhr — 4 4o.8 

Sternzeit 6 39 5o.i 

Mittlere Wien. Zeit 16 3o 29.4 

Wolken. 



Stern, W. M. B. 
io*i7*4a.*6i +34' o 



+ ».64 

— o 47 -^»9 

~ 0.06 

+ 0.04 



9.''8 

— 31. 4 

ai 19.0 

— a .a 

— 0.5 



Comet... 10 16 57.94 +33 38 a6,7 



Log. F. Par. 



8.681, 



9.66a 



DnrchmeMer des Cometen 2'; nach links 
nnten im Fernrohr etwas yerlAngert; Kern 
deatlich, hell 10. GrOsse. 



1863. 



tO. •etober. cf 
Differeos (Com. — St. 1). 



o"'5i.'75j 
51.07) 



St. 1 nahe am 
Centrnm. 



5.9 



— o 5t. 4k 

Differenz (Com. — - St. 2). 
-a«43.'a7( _ 5, 

— a 4^.94 

Stern 1; W. M B. 

I863.0. io*i7«5i.'5o -f 33*'a7' ig/'a 

Bedaet . + a.67 

Differ... — o 5t .41 

eig. Bew. + 0.06 

Refr — 0.0a 



Comet. . . 1017 a,8o 



Stern 2; W. M. B. 

1863. o tQ*t9""43/o6 +33" 44' i9/'a 

Reduct. . ^ + a,65 — at,4 

Differ. .. '— a 4».94 — 5 5.9 

eig. Bew. +0.06 .^95 

Refr. ... + o . o I — 01 



Comet... 10 17 a.84 +33 38 54.3 

Im Mittel 10 1 7 a.8a 

Log. F. Par. 8 . 649^ 9 . 6 a a 
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Comet 1863 IT. 

Entdeckt yon Tempel in Marseille am 4. November 1863. 



Sten 



8 90 



I 9 
17.0 

4«. 5 



a8 46.3 
3o i3.i 



3o.5 



58.9 
a.5 



Ctaet — 



Amt 
8 a4 49*<> 
a6 18.0 



33 ao.o 

34 54.0 



f 
57.0 

9.0 



ti8 
44.0 



Sien 4- 

8 41 56.5 
43 37.1 



49 59.0 
5i 39.5 



5.9 

»7.8 



8^.0 
30.7 



Cemet 

8 46 4^.0 
48 i3 



54 49.3 
56 16.0 



53.0 
a.5 



o. o 
5.5 



h m 9 

IDttel der Zeit 8 4o 40.0 

Correet. der Ubr — o a3 . 5 

Stemseit 8 4^ ^^ • 5 

liGltlere Wien. Zelt ... 16 53 99.0 



i863.o 

Rednct. . 
Differ. . 
eig. Bew. 
Refr 



Ctaet- 

9 »9 3a. 5 
ai 0.0 



aJ II. 5 



49.5 



ai .0 
3o.5 



Ctael-I- 



9 a7 37.0 
a8 58. o 



33 a7.6 
35 1.5 



35.0 
48 5 



37.0 
5t .a 



Stern - 

9 äo 8.5 

ai 4^^ ^ 



a3 48.0 
a5 ao.o 



18.8 
3o.4 



58. o 
9.« 



Stern -^ 

9 a8 3.5 
»9 34.4 



34 a.5 

35 37.0 



t4.« 
a3.5 



la.o 
a6.5 



h m 9 
Mittel der Zeit 9 a6 39 . 6 

Cojreet. der Uhr — oa3.5 

Stemseit 9 a6 16.1 

Mittlere Wien. Zeit 17 39 ai . 1 



t86S. 



17. HeTeaber. S 
Differenz (Com. — St). 

+*'ir;;ti +■■■•"■• 



+ 4 38.47 + » 49.9 

Stern, Ul. 24312- 
ia*57"5a.'ii +10*' 11' i3."4 

-P a.4o 

+ 4 38.47 

+ 0.03 

— 0,01 




Comet 
Log. F. Far. 



i3 a 33.00 +10 la 4a. 3 
8.614. 9.636 



1883. 17. HeTeaVer. S 

Differenz (Com. — St.). 
-.o*38.'4« 






— o 37.07 



o 19.0 



I863.0 

Rednet . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Befr 



Stern, B. Z. 232. 

i3* 3"a3'i8 +10* i6'a8.'*3 

+ a 4« — *^-7 

— o 37.07 — o 19.0 

0.00 + o.a 

o . 00 0,0 



Comet. . . 
Log. F. Par. 



i3 a 48, 5i +IO i5 5o,8 
8.564» 9'^^i 



Comet 1863 1. 

Entdeckt von Bespighi in Bologna am 28. December 1863. 



Sten 1 + 



3 aa la.a 
a3 55.0 



a5 4a. 6 
a7 a6,o 



»7.5 
39.6 



57.5 
11.0 



Ctaet — 



3 a3 4.5 

«4 49.0 



a6 37.6 
98 ai«o 



ao 5 
35.0 



5i.5 
6.0 



1864. 



16. Jinner. tl 

DiffiBrens (Com. — St.). 

-)-o"'53.*i8| ^ ^, *#/g 



4-0 53.96 
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Comet 1863 V. 



Sten 2 4- 

h m 8 s 
3 3o a6.9 4>. > 
3a i6.o a.6 


temet- 

h m 3 
3 3o 35.0 

3a ^1,0 


47% 
29.6 


Differenz (Com. — St. 2). 


3a 55.1 

34 44.0 


9.« 
3o.o 


33 5.0 
35 9.3 


16.0 

58.6 


+ 17 07 

Stern 1. 

Lal. 27676 i9*38"*a3.'i3 — 39*4o'a7."9 
W. XIX, 1239 a3.99 37.7 

LaL aosgesehlossen. 

1864.0 ,i9*38"S3/99 +39'4o'a7/7 
Reduct. . — 0.90 -|- 5.5 
Differ.... + 53.96 — 18 4.Ö 
eig. Bew. + ^ .^S r— a.i 
Refr. — o.i5 — 1.3 


Mittel der Zelt . . . 
. Correct. der Uhr 

Stemzeit.. 

Mittlere Wien. Zeit 


A m $ 

3 a9 17.8 

.. — I 10 53.7 

a 18 a4.i 

6 36 44.5 


Comet... 19 39 16.7a +39 aa a5.3 

Stern 2. 

Ul. 37607 19*39* «.'«7 +37"a4'6i.''3 
W.XIX,1239 a.ao 59.6 

Lal. ansgeichloBsen. 

1864.0 19*39« a.*ao +39'» a4'59."6 
Redtict. . — 0.89 +5.5 
Differ. .. + 17.07 — » a 3i.4 
eig. Bew. + 0. la -f 5.o 
Refr. ... — 0.0a — o.a 


Comet... 19 39 18.48 +39 aa 38.5 
Im Mittel 19 39 17. ^'^ +39 aa 3r.9 
Log. F.Par. 8.753 9.8*^ 


€«met- 

a i8 44. o 

ai ia.5 


54.5 
1 .0 


Stern 1 • 

a aa ia.9 
a4 35.1 


a4.5 
»3.7 


1864. 1& Jluer. C 

Differ. (Com. — St. 1). 

— 3"»a6.'o5j 

a3.7oJ +i8'54.''7 
ai.a8| 


a5 58.4 
a8 a4.o 


9.5 
i3.3 


39 a3.0 
3i 46. a 


35. a 
35.0 


3a i4.9 

34 37 6 


a6.4 
a6 6 


35 36.5 
37 58.8 


47.4 
47.9 




—3 a3.68 

Differen« (Com. — St. 2). 

— i""43.'9o 

4a. 40 —19' 38."! 
41.08 


a 46 at .o 
48 46.6 


3a. 5 
35.0 


Sten 2 - 

3 43 9.5 

5o a5ia 


f 
aa.o 

14.0 


5o 53.6 
53 ai.8 


5.0 
II. 5 


5a 4a. 9 
54 57.8 


55.1 
45.7 


55 39.5 
58 9.0 


49.4 
59.0 


57 a8. I 

59 4^.6 


40.0 
3o.5 


— I 4a. 46 

Stem 1. 

Lal.38363,4 19*57'" 5.'94 +4«'a6'3i.'> 
^. XIX. 1878 6.o3 aa.8 
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Mittel der Zeit . . . 
Correct. der Uhr . . 
Stemzeit 


h m 
.... a 39 : 
... — a 


a.6 
19.3 
54.7 


1864.0 
Bednct. . 
Differ. .. 
eig. Bev. 
Befr 


19*57« 6.'o3 +41*» 

— 0.91 

— 3 a3.68 

+ o,a3 

-1- o.i3 


a6' aa/8 
+ 6.4 
-.8 54.7 
+ 5.9 
+ 1.0 


HitUere Wien. Zeit 


• • • . * 37 - 
... 6 47 2 




Comet. . . 

1864.0 
Bednct. . 
Differ. .. 
eig. Bew. 
Befr 


19 53 41.80 -|-4i 

Stern 2. W. M. B. 
i9*65*36.'o3 +4a* 

— 0.91 

— 1 4^.46 — 

— o.a3 

— 0.14 


45 3o.8 

6' 35."a 
+ 6.4 
19 38.1 

— 6.1 

— 1.1 


Comet... 19 53 5a, 39 +4i 
Im Mittel 19 53 47.04 4*4> 
Log. F. Par. 8.767 


46 56.4 

46 i3.6 

9.8o5 


Comet 1804 IL 

Entdeckt von Tempel in Marseille am 4. Juli 1864. 


C«Bet-| 

h m 8 
ao 58 11.5 

ai o ' a .o 


8 

ao.o 
53.0 


Sten-f 

h m 8 
ao 59 37.5 
a 1 I 37.0 


36!a 
19.» 


1864. 

Stern 
aDDar. 


14, Jtll. 4 

Differena (Com. — St). 

— i*ao.'83j 

ai .oof t ^ »^ 
aoUs + • »«•« 
a 1 . 1 5 J 
ao. i3 

'^'^l + I 30.3 
ao.5a| 


« 49. o 
3 4o.5 


57 .0 
3i.5 


3 5.0 

5 S.5 


14.0 
57.5 


5 43.0 
7 36. o 


5a. a 

37 .0 


6 59.8 
9 0.0 


8.1 
5a. 


9 a5.a 
II i6.5 


34.8 
7.0 


10 ^2,0 
la ^Q,o 


5o.5 
33.6 


tarnet- 

ai 14 59. 1 
16 54.0 


- 


JSIeni- 

ai 16 a3.8 
18 to.o 


^rk I 


7.0 
45.8 


0.5 


— 1 ao.5o 4- 1 39,4 
= i Arietis (Nant. Almanac). 

3* 3'"53,'64 +19*» la' 39.''a 

— I ao.So + 1 39.4 

ö.oo 0.0 

— 0.0a -f- o.a 


«9 7.5 
ai 3.0 


i5.5 
54.5 


ao 3a. 
aa 18.1 


4«. 5 

8.7 


aa 57.6 
a4 54.0 


4.5 

46.0 


a4 aa .0 
a6 9.0 


3i.4 

59.6 


Differ.... 
eig. Bew. 
Befr,. . . . 


37 5.0 
39 a.o 


i3.5 
53.5 


a8 3o.a 
3o 17.5 


39.9 

815 


Comet.. . 
Log. F. Par 


3 a 33.1a -I-19 
8.67a« 


14 8.8 
9.843 


Mittel der Zeit . . . 
Correct. der Uhr . . 

Stemzeit 

Mittiere Wien. Zeit 


h m 8 
.... at i3 ai.5 

.... + 8.6 

at i3 3o. 1 

.... i3 41 0.9 
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Google 
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Conet 1864 IL 



Stent - 

h m 3 
ao 46 a3.9 

48 8.4 


f 
3a. a 

58.6 


Ctaet - 

Amt 
ao 48 44.5 
So 19.5 


56% 
7.6 


1864. 

Stern, mikr« 
1864.0 

Diffor. . . 
eig. Bew. 
Refir 


16. JiU. H 

Differ. (Com.^ St) 
+a~i6.*i3 

^7.45 _ ,,,g.g 
17.0a 

»7.47 
«9.«a^ 

19. «71 
19.43) 


So 59.9 
Sa 44.» 


10.5 
33.7 


53 a3.5 

54 55.8 


34.8 
44.0 


55 aa.9 

57 4.4 


33.0 
54.« 


57 '46.0 
59 i5.5 


57.0 
4.0 


ai 38.8 
a 17. a 


49.0 
6.6 


ai 3 a.S 
4 a9.o 


.4.0 
16.0 


Stent -f- 


€#■«1 + 


ai 33 ia.8 
34 56.4 


aa.8 
46. 


ai 35 a8.o 
37 19.5 


37,5 
9.5 


4-a 18^. to — 1 8.9 

»m. AnieUaM u 8 ArietU (4 Tergl.) 

3* a«»o.«i3 +19* a8' 44.''5 

+ a.a9 + 3.3 

+ a 18.10 — 1 8.9 

o.op + 0.1 

+ 0.0a — o.a 


37 43.8 
39 a7.5 


54.« 

18.0 


39 59. a 
41 So.o 


8.0 
4a.. 


4a a5.4 
44 to.« 


35.0 
0. 1 


44 4a.« 
46 3a. 5 


49.5 
^3.a 


47 4.9 

48 49.5 


•4.9 

40.0 


49 ai.S 
5i i3.o 


a9.o 
3.5 


ICittd der Z€ 


it ... 


k m 
.... ai 19 S 


$ 
^3.7 
o.i 
3.8 

l«.7 


Comet. . . 
Log. F. Pw 


3 4 ao.S4 +19 a7 38.8 
8.673^ - 9.836 


Correct. der 1 

Stemseit 

Mittlere Wiei 


Uhr .. 
1. Zeit 


.... + • . 

.... ai ao 
.... i3 39 ^ 


Stent 1- 

ai 6 4a. 5 

8 44.3 


So. 5 
36.8 


Ctaet - 

ai 7 7,0 
9 «3.5 


tS. 
5.0 


1864. 

Stern i 

appar. 
Differ. .. 
eig. Beir. 
Befr..'... 


16. JiU. h 

DÜferenz (Com. — St 1). 
+ o*a6.'6o\ 

37.37) 


9 38. 
11 39,4 


46. 
3i.5 


10' 3.0 
la 8.0 


10.8 
o.a 


la a3.5 
i4 aS.i 


3i.S 
17.1 


■a 47.5 
14 55.0 


56. 
46.5 


i5 3i .0 
17 3i.5 


39. a 
aa.7 


i5 54.8 
18 a.o 


a.5 
54. a 


+ a6.9o 

Differeu (Com. — St. 2). 

+ o»3o.«ao 

J*^-" _.6'58.''5 
30.70 

30.78 


StenS - 

ai 19 4.5 
ai 6. 1 


f 
i3.i 

57.5 


€«met- 

ai 19 37.0 
at 34.5 


45.0 
aS.S 


ai. 53.8 
a3 5r.8 


a.6 
47. a 


aa a6.5 
. a4 a4.o 


34.0 
i5.4 


a4 46.5 
a6 49.0 


55.1 

4q.7 


aS ao.i 
a7 17.0 


a8.5 
8.5 


+0 S0.4S 

=s 8 Arietia (NaH Almana«). 

3* 3"%3.«7i +i9*»a'S9.''5 

4* 36.90 4" '5 5.5 

+ 0.0t + i.o 

— 0.33 + 1.8 


37 38.3 
a9 4».« 


47.0 
Sa. 6 


a8 la.o 
So 9.0 


ao.o 
t .0 











Conti... 


3 4 30.40 +19 37 47.8 
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k m s 

Mittel der Zeit ii i6 4i.8 

Cbrrect. der ülif ~|- o i o . i 

Sternseit 91 1861.9 

ICttfare Wien. Zelt . . . i3 38 Bo.o 



Stern 2. 

W. ra, 53 3* 3«48.'87 +i9'44'53/'o 

Mikrom. Anuhlasi (4 Vergl.) an 
W. m, 60 48.71 60 

1864.0 3* 3'"48.«79 +I9» 44'56."6 

inet. . + a.«8 -^ 3 , , 

Oiffer. .. + o 30.45 — 11 58.3 

eig. Bew. — o . o i — 0.7 

»•fr + «.«4 ^ — a.i 



Comet... 3 
Im Mittel 3 
Log. F. Par. 



4 ai.75 +19 

4 ai.07 +«9 

8.67.^ 



37 58.5 

»7 53.1 

9.838 



Comet 1864 lY. 

Entdeckt von Ba eck er in Naaen am 15. December 1864. 



toset — 



m s 

3 i5.5 

4 5i.o 



6 3i. 

9 3o, 
II 6 



4«.o 

57 .0 



13 14 
i3 5i 



17 4«- 
19 ^^' 



ao a3, 
aa 3, 



a3 9 
a4 5i 



a5 5o, 
37 33, 



40.5 



40.0 
57.0 



x4.o 
40.5 



5|5f ,0 
111.8 



3i.5 
55.0 



18.0 
4a. 8 



59. a 
»4:5 



8ten + 



M 3 

4 0.4 

5 36.5 



7 «5, 

8 5o, 



10 i4 

I* 49 



la 57, 
14 Sa. 



18 39. 

19 57. 



ai 9 
aa 36 



a3 56. 
a5 a3. 



a6 38 
a8 3. 



$ 
10.5 

a6.5 



a5.6 
40.9 
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a.o 
«. « 

a.o 
a.o 
».4 

^.4 

a.3 

a.* 
>.3 
a.« 
1.9 
1.8 

a.o 
1.9 
a.o 
a.o 
a.3 

t.8 
1.6 

a.a 

«.9 
a.5 



+ 1.8«^ 

+,6,5 
+ 0.6 



y a7.6o3 



+ ».70 



8 
9 

7- 
«.7 
a.o 



WNW 
WNW 
SSO 
NW 
SSO 



FS.r. 2 

F.N. 2 

N.Nrg. 4 

FSN. 4 

N. 4 



SW 
W 

s 

so 

so 1 



N. 

N. 

FSJ. 
tr. 
tr. 



SO 

S 

NW 

SO 

SSO 

SO 

SO 

SSO 

NW 

NW 



2F.N. 

ON. 



S. 
N. 
F.N. 



WNW 3 

WNW 2 

NW 

SW 

WNW 1 

WNW 1 
W 
NNW 1 
WNW 2 
NNW 
SW 



PS.H. 
FS.F. 
FS.F. 

F.N. 
S. 

FS.F. 

F.N. 

FS.H. 

FS.]^ 

FS.F. 

F.N. 



«7.90: 
7.671 
a7.56i 
37.580 
a7.5o5 

a7.356 
«7. "3a 
37.391 
37.53a 

37.587 



4 
4 
3 

4 
4 

8a7.545 
437.650 
437.816 
37.696 
»7.954 



43 



43 



HN. 

tr. 

tr. 4 

S.FS.N. 4 

FStf". 2 



904 

7.695 

37.aoo 

36.916 

36.943 



+ 5 

+ ^ 

+ o 

+ « 

+ » 

+ « 

+ 8 

+ 6 

+ 3 

+ 4 

+ 4 

+ 4 

+ 5 

+ « 

+ ^ 

+> 

+ o 

+ 3 

+ 5 

+ 9 



5^7, 

»7. 

»7, 

»7 

»7 



107 
611 
704 
687 
64o 



38 
»7 

«7 
2 37 



o4o 
811 
905 

794 
37.518 

»7.478 



+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



a.oi 



0.8 



3.0 



37.573 



/«/ 
».4 

3.5 

3.0 

3.3 
3.1 

3. 1 
3.8 
3.8 

3.a 

3.3 

».4 
3.0 
a. 1 

1.9 
«9 

«.9 
».9 
a.i 
3.0 
3.7 

1.5 
1.8 

3.5 

».7 
3 .3 

3.8 

3.5 

»9 
«.7 
».7 
3.4 



SW 

so 1 

so 1 

SSO 1 

SSO 1 



NW 

s 

S i 

NNW 1 
SSO 2 

SO 
WNW 2 
NW 
SO X 
SO 1 



F. 1 

HN. 4 

Nrg. 4 

tr. 4 

N. 4 

N. 

FS.F. 

FS.P. 

HN. 

FS.F. 

S.FS. 3 

H. 4 

tr. 4 

HN. 4 

FS. 1 



SSO 2 

SO 1 

SSO 1 

S 1 

SSW 1 



xw 

NW 

WNW 1 
SSO 
NW 3 

NNW 1 
S 

NNW 2 
WNW 1 
NW 1 
S 1 



4 

4 

FS. 3 

S.FS. 3 
F.FS. 3 

FS.H. 

F. 

F.FS. 

FS.F.N. 

tr. 

H. 

FS.N. 

H.S. 

F.H. 

F.FS. 

F. 



+ 4.33 



».«I 



1.3 



3.0 



GOü^I 



Digitized by 



M«teoroIogifeh« B«obaelitaBgeii. 



10» 



J&nner 1863. 



10 ühr Abends 



Bar. 0® 



Th«n&. 
R6aiim. 



£z- 
pana. 



Wind 



Wetter 



Max. 



Min. 



Ombr. 



AnmerkangaB. 



«7.86» 
27.599 
117.573 
«7.576 
37.46a 

a7.3i5 
a7.ao3 

»7.40^ 
«7.609 
«7 .6ia 

»7.556 
«:.754 
»7.60« 
37.730 
a8.o35 

37. 837 
37.63o 
37,06a 
37.001 
«6.918 

37.335 
«7.643 

«7.708 
«7.64« 
37.811 



+ o 

+ « 

+ o 

• JO 

+ « 

+ • 

+ 6 

+ 4 

+ » 

+ « 



.74» 
.938 
,638 
,53. 
.458 



»7 
«7 

»7 
97 
»7 



+ » 

+ » 

+ o 

+ • 

+ o 

— o 

+ o 

+ I 

+ 4 

+ « 

+ 5 

+ 3 

+ « 

+ 3 

+ 4 
+ « 

.+ « 
+ « 
+ 4 



*.9 
«.3 

a.i 
«.o 

3.3 

3.1 

«.7 
«.6 
3.3 
»4 

3. 3 
3. 3 
3*. I 

1.9 
».9 

1.8 
3.0 
3.0 
3.3' 

«4 

«9 
3.3 
a.5 

3.3 
3. I 

».4 

3.0 

1.6 

«9 
a.i 
a.3 



SO 

SO 1 

SO 

SO 1 

S 

WNW 

S 3 

S 1 

ifW 1 

SO 3 



SO 
NW 
NW 
SO 2 
SO 2 



N. 

HN. 
Nrg. 
tr. 
N. 

N. 

FS.H. 

F.H. 

tr. 

FS.F. 

tr. 

N. 
tr. 
HN. 



+ 5 

+ • 

I 

I 



4 + 



4 + 



+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



SO 
SO 

NW 

NW 3 

NW 3 

W 

WNW 3 

SW 

S 

NW 2 



F.HN. 

tr. 

HN. 4 

4 
Rg. 



+ t 

+ « 

+ 4 

+ 6 



4+1 



NW 

N 

NW 

SW 

SW 

SW 



FS.HN. 4 
HN. 4 

N. 3 

F.N. 3 
S.H. 4 

ES.H. 3 
S.FS. 4 
FS.P. 2 
tr. 4 

FS.F.N. 4 
HN. 4 



+ 4 

+ 5 

+ « 

+ 6 

+ 5 

+ 6 

+ 7 
+ 4 
+ 7 

+ 10 

+ 7 



«7.579 



+ «.o5 



3.l5 



1.1 



3.6 



^ 1.5 

— 0.8 

— 0.6 

— 0.7 
+ 0,1 

— 1 . 1 

-f- 0.3 
+ 3.0 

+ «.4 

+ ..5 

+ ..« 
+ 0.8 

— t .0 

- i.o 

— 09 

■ I.» 

- 0.5 

-+- 0,3 
4- a.a 
+ 1.8 



+ •• 

+ ». 

+ •■ 

+ 0, 

+ «. 



4- 
+ 
+ 
+ 
+ «.4 



o."'8i* 






o . 3 1 Nrf . 



I . •* 



1.95 



0.7S 



.94 



Abdr. 

N., Ab. Bg. 

N., Abds. Str. S 



Von 4^ Ab. an Bg. 
Nachts Htthennabel 
Reif 
ReU 



Reif« N. 
N. 

Ab4r.,fta.8A4ric.,8lrJf 

Str. WNW 

Reif, CHof 
MrgtJlg-»Sch.XHof 

CHof 

Reif, Nachta Bg. 

N., CHo' 

CHof 

Belf 



5.19 



Bigitized by LjCJU^IC 
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Februar 1863. 


1 


1 




6 Uhr Morgens 




2 Uhr Nachmittags 1 


Bar. 0*^ 


Thenn. 
iUaom. 


Ex- 
pans. 


Wind 


Watter 


Bar. O"* 


Therm. 
R^aum. 


Ex- 
pans. 


Wind 


Wetter 




M 




• 


mt 








if 


• 


1 

tu 








1 


37.45- 


+ 


7.0 


2.3 


SW 2 


F3. 


1 


27,635 


+ 6.7 


2.9 


NW 2 


H. 


3 


a 


a7.7ia 


-1- 


0.4 


«.9 


SW 


FS.N. 


2 


«7.74« 


+ 6.0 


a.3 


NW 2 


FS.a 


8 


a 


i7.88o 


-f- 


».7 


2.0 


WSW 


FS.N. 


2 


«7.781 


+ 7.6 


2.3 


SO 1 


F. 


1 


4 


27.806 


-H 


0. 1 


1.8 


S 


FS.F.N 


- 2 


17.854 


+ 5.0 


«.4 


SSO 


F.N. 


1 


5 


^7.84: 


+ 


i .0 


2.0 


W 


FS.N. 


2 


«7.696 


+ 6.9 


2 5 


S 


S.FS. 


3 


6 


27.808 


+ 


3.4 


2. 1 


WNW 1 


FS.F. 


3 


27.740 


+ 6.» 


2.6 


WNW 3 


S.H 


4 


7 


«7.839 


-h 


Ä.4 


«.4 


\VNW 2 


FS.F. 


2 


«7.699 


+ 11. 6 


«.4 


WNW 3 


F. 


1 


8 


27.605 


-1- 


7.« 


2.0 


NW 


F. 


1 


«7.488 


-j-»»» 


»7 


WNW 1 


F. 


1 


9 


«7.376 


-H 


6.7 


2.6 


NW 2 


S.FS. 


4 


47.501 


+ 3.5 


1.5 


NNW 3 


H. 


3 


IG 


«7.793 


+ 


1.6 


»9 


NW i 


FS. 


a 


«7.847 


+ 4.3 


1.6 


NW 1 


H. 


3 


1 1 


27.9«« 


+ 


^.4 


1.6 


WNW 2 


FS.F. 


2 


«7.896 


+ 5.7 


1.5 


WNW 2 


FS.F. 


3 


12 


«7.9*9 


— 


».7 


1.8 


W 


F.N. 


1 


«7.89« 


+ 6.8 


1.5 


WSW 2 


FS.F. 


3 


i3 


«7.770 


+ 


3.2 


2.0 


WNW 3 


S.FS. 


4 


«7.734 


+ 4.6 


••7 


NW 3 


S.a. 


4 


«4 


«7.890 


— 


0.2 


«.7 


NNW 3 


FS. 


3 


«7.9'4 


H- 0.3 


1.8 


N 2 


H. 


3 


i5 


'i8.o63 


— 


a.o 


1.6 


NNW 2 


S.FS. 


4 


28.089 


.0 


1.5 


NNW 1 


H.8. 


4 


i6 


a8. loi 


«_ 


1.6 


«.7 


NNW 1 


S. 


4 


28.057 


+ 1.6 


1.5 


NW 2 


tf. 


3 


»7 


28.067 


— 


0.5 


1.6 


NNW 1 


FS.F. 


2 


28.044 


+ »-9 


1.8 


NNW 1 


H.F. 


2 


i8 


«7.990 


— 


1.6 


«•7 


N 







«7.944 


+ 5.5 


1.5 


NW 1 







«9 


«7.828 


+ 


1.7 


1.5 


NW 2 







27.859 


-h 3.6 


2.a 


N 1 


S.FS. 


3 


ao 


28.097 





2.0 


1.4 


N 1 


F. 


1 


28. 112 


+ «.- 


1.0 


ONO 1 







ai 


«8.169 


— 


5.3 


1.2 


N 







28.091 


+ a.6 


«.3 


80 2 







aa 


«7.9»4 


"7" 


4.0 


1 .2 


SSO 







27.807 


+ 4-7 


1.5 


S, 







a3 


«7.75« 


-h 


1 .0 


«9 


WNW 


F.N. 


1 


27.713 


+ >.8 


2.0 


NW 1 


S. 


4 


«4 


«7.703 


+ 


1.5 


"9 


NWi 1 


S.FS. 


4 


27.832 


+ 3.8 


2.0 


N 1 


H. 


3 


a5 


«7.958 


— 


t .0 


».7 


NW 1 


F. 


1 


«7.964 


+ 4.« 


»7 


NNW 1 







26 


28.017 


+ 


0.6 


1.6 


NW 







«7.989 


+ 6.> 


1.8 


NW 







«7 


«*7.94« 


+ 


0.2 


«7 


WNW 


F.N. 


1 


«7.876 


+ 8.0 


1.8 


WNW 1 


F. 


1 


a8 


«7.846 




1 .0 


«7 





N. 


2 


«7.834 


+ 5.» 


«.4 





F. 


2 


M 


37.855 


+0.90 


1.80 


0.9 




1.8 


«7.844 


+4.9« 


1.9« 


1.4 


-f 


2.1 










. 






fmm 




Digit 


zed by' 




Ttr- 





MateoToIogisebe B«obae1itiingeii. 



«Ol 



Febriur 1863. 



10 Uhr Abends 



Bar. d/^ 



I Therm. 
[ R6aum. 



Ek- 



Wind 



Wetter 



Max. 



Min. 



Ombr. 



Anmerkungen. 



^7.737 
«7.853 
a7.7a8 
«7,906 
«7.73« 

«7. «18 
«7.643 
«7 .35o 

»7.694 
«7.915 

«7. 94a 

«7.673 
«7.843 

»7-976 
«8.111 

a8.ö5i 
«8.048 

»7.904 
«8.00a 
«8.147 

«8.007 
«7.770 
«7.684 

»7-949 
«8.004 

»7 97» 

«7.881 
«7.8«7 



«7.870 



H% 



+ ».4 
+ 4.4 

+ 3 
+ 0.9 
+ 3.8 

+• 7.4 

+ 9.1 

+ 7.7 

+ « 

+ 0.8 

+ 4-0 
+ 4.4 

+ ».8 
• 0.3 

— i.4 

+ i.4 
1,3 

+ ».7 

+ a.o 

— 1.8 

— 1 ,0 

— 0.7 

+ «.7 
+ *.i 
+ '.3 

+ 1.4 
+ «.5 
+ 3.4 



+ ».»9 



a .0 
«.3 
«.« 
«.o 
« . 1 

«.6 

».7 

.9 

.7 

.6 
.5 
.6 
.8 
.6 

•7 
.6 
.6 

.7 

• 5 

.6 

.5 
.0 

• 7 
.8 

«.9 
«. 1 
».I 



1.90 



NW 

NW 1 

S 2 

S 

NW 2 

NNW 2 
WNW 2 
NW 2 
WNW 3 
WNW 

NW 
WNW 1^ 
NNW 3 
NNW 2 

NNW 1 

NNW 2 
1 
2 
2 

I 



N 
W 

N 

N 

8 



2 


NW 1 
N 1 

NW 1 



SSW 






1.3 



HN. 

FS.P. 

F. 

FS.H. 

PS.F. 

S, 

PS.F. 
S.FS. 
S.H. 

N. 

HN.F. 

HN.F. 

FS.F. 

FS.H. 

S.FS. 

S.FS. 






S.FS. 3 



N. 
S.F8. 



+ 
+ 

+ 
+ 



+ 
+ 1 



7.8 
«.3 

H- * 1 .0 

+ 6.3 

+ 4.8 



+ 

+ 
+ 
+ 
+ 



6.4 

7.7 

5.3 
1.3 
0.6 



4|+ »8 

+ 3.4 

4- 6.5 

+ 5.7 

0+ ».8 



+ 
+ 

+ 
+ 
+ 



3.0 
5.« 
4.8 
4.3 
6.0 



+ 7-Ö 
+ 9.» 
+ 6.7 



— 0.5 
+ o.« 

— 0.4 
-r o.a 

+ 0.6 

+ ».9 
+ 6.0 

4- 5.3 
+ «.I 

+ o.a 

' 1.0 
0.8 

• 0.5 
3.1 

«.5 

1.8 
3.1 

1.4 

• «.« 
5,8 

— 5.5 

— a.4 
+ 0.8 

• I .a 
0.8 

-- 1.8 

— 1.6 
- i.i 



2.0 



»."'75 



Beif, Rg. 

Reif, CHof 
Nachm. Rg. 

Abdr. 

Tonitt|t.l{., liUi|i Grttpeo 
li|S.S«i,AMf.0l«r,ibdr. 



0.44 
o.5o* 



o, 19 



Höfe 

lgi.Eg., RchB.Sck. i.6nup«B 

ltt|s.Schclt«.Cnfl^ &tr-NW 

Schnee 



Reif, Abdr. 

1^^ Abds. «chv. Rg. 

Abdr. 

Reif 

Reif,N.,Mrgr. 

Riif.ltt|t.lc..CI«f."«ckt> 

Reif n. Abdr. 

Rttf, N. tL Abdr. 

Reif 

Reif 



«.88 



-my 



e^ 



um 




Meteoroloffiicht ] 


Beobaebtniigen. 










Hftrz 1863. 




6 ühr Morgeu 


2 Uhr Naehmittagi 1 


1 


Bar. 0* 


Therm. 
RtoniD. 


pans. 


Wind 


Wetter 


Bar;o» 


Therm. 
R^anm. 


Ex- 

pane. 


Wind 


Wetter 




ii 


• 


tu 








4# 





Ui 








I 


a7.83o 


+ 0.3 


«.9 


NNO 


F.N. 


2 


«7.774 


+ 7.« 


«.0 


SO 1 


F.FS. 




3 


^7.789 


— O.I 


«•9 


SW 


FS.N. 


2 


«7.765 


+ 8 8 


«.4 


SSO 


F. 




3 


«7.710 


— 0.6 


1.8 


W 


FS.N. 


"2 


«7.638 


+ 8.3 


«.4 


so 


F.FS. 




4 


37.560 


+ 3.4 


«.5 


SO 1 


S. 


4 


«7.497 


+ 8.9 


«.« 


S 2 


S.FS. 




5 


27.520 


+ a.5 


3.« 


S 







«7 49« 


+ ••.4 


«.4 


S 2 


F.FS. 




6 


37.527 


+ «.; 


«.3 


SSO 


F.N. 


1 


37*56a 


+ ia.8 


«.7 


SO 2 


F.Fa. 




1 


37.387 


+ 4,0 


«•7 


NNW 


F.N. 


4 


«7,443 


4- 8.8 


«.9 


WNW 1 


S.S. 




8 


«7. »70 


+ 4.4 


«.7^ 


WSWl 


FS.F. 


3 


37.237 


+ 7.« 


«9 


WNW 3 


S.H. 




9 


»7. «97 


+ 3.8 


«.3 


SW 1 


tr. 


4 


37.386 


+ 6.7 


«.« 


NW 1 


s. 




lO 

i 


37.083 


+ 3.0 


«.5 


SO 2 


tr. 


4 


36.966 


+ 5.8 


«.9 


SO 2 


S.HN. 




1 1 


37.228 


+ ..5 


«.« 


WNW 2 


FS.F. 


3 


37.389 


+ 8.. 


3.2 


N 


H. 




1 a 


37.268 


+ 3.4 


«.4 


SSO 1 


S. 


4 


«7. «44 


+ 5.5 


3.9 


WNW 


B«. 




i3 


37.081 


+ 3.4 


«.6 


WNW 


FS.F.N 


. 3 


37 .o35 


+ «0. 3 


3.6 


S 2 


H.FS. 




»4 


37.087 


+ 5.« 


«•7 


SSO 1 


FS.F. 


2 


37.08a 


+ 7.0 


3.1 


S 1 


S. 




i5 


37.070 


+ 3.8 


«.5 


S 


FS.N. 


4 


37.011 


+ 8.» 


«.7 


SO 1 


S.H. 




i6 


36.919 


+ 7.« 


3.0 


SO 2 


S. 


4 


36.990 


+ 10.0 


3.1 


so 2 


a. 




'7 


^7. «97 


+ «.7 


3.2 


N 


FS.N. 


2 


37.314 


+ ».3 


3.6 


NNW 1 


o. 




i8 


37.3r3 


+ 5.« 


«•7 


N 1 


tr. 


4 


«7. ««4 


+ 4.8 


«.5 


NW 3 


S.H. 




«9 


37.3^7 


+ «.4 


1.9 


WNW 2 


FS.F. 


2 


«7.4«o 


+ 5.4 


'.9 


WNW 3 


H.F. 




ao 


36.593 


+ a.o 


1.8 


NW 2 


FS.F. 


1 


37.60: 


+ 7-5 


t.8 


NW 1 


S.H. 




21 


37.535 


+ B.6 


«.I 


WNW 


S.FS. 


4 


37.488 


+ 7.5 


3.3 


SSW 


U. 




aa 


«7.670 


+ 3.2 


«.5 


NW 


tr. 


4 


«7-74« 


+ 5.0 


«.4 


NW 1 


S. 




aS 


«7.9»o 


+ «.0 


1.8 


N 1 


FS.F. 


1 


«7.93« 


+ 6.a 


«•7 


N 1 


E. 




a4 


«7.908 


+ 3.6 


1.9 


NW 1 


FS.F. 


2 


«7.874 


+ 10.« 


«7 


NNW 1 


FS. 




a5 


37.9«« 


+ .7.7 


«.9 


NW 1 


S.FS. 


4 


«7.9«« 


+ 10.0 


3.0 


N 1 


H. 




a6 


«7.898 


+ 5.« 


«.9 


NW 


FS.F. 


2 


«7.765 


+ 11.« 


3.2 


S 


H.FH. 




«7 


37.56f 


+ 7.7 


«•7 


WNW 1 


S.FS. 


4 


«7.6«6 


+ 4.4 


«9 


NW 2 


H.S. 




a8 


37.5o5 


+ 5.* 


1.8 


NW 4 


FS.R 


2 


«7. «86 


+ «0*7 


1.8 


NW 4 


a.s. 




»9 


«7.i«7 


+ 5.0 


«.7 


NW 2 


tr. 


4 


37.046 


+ 7.« 


«.9 


WNW 4 


a. 




So 


«7.17a 


+ «.5 


1.5 


NNW 3 


S. 


4 


«7.37« 


+ .4.« 


1.5 


NNW. 3 


4.3. 




3i 


«7.59« 


+ «.3 


1.5 


NW 1 


FS.F. 


1 


«7.676 


+ 5.« 


1.5 


N 2 


H.S. 




M 


«7.440 


+ 3,57 


«.33 


0.9 


\ 


1.8 


«7.435 


+ 7.87 


«.46 


1.8 

uiQitizea D 


vTSC 


3.4 



If etaorologiiehe Beobaehtangcii. 



t08 



H&rz 1S63. 



10 Uhr Abend« 



Bar. 0* 



Therm. 
R^am. 



paus. 



Wind 



Wetter Kaz. 



Hin. 



Ombr. 



Anmerkungen. 



.783 
.773 
.584 

.517 
.508 

.470 
.367 
.3o5 
.355 
.093 

.397 
.304 
.081 
. 136 
.937 

• 107 

.«4® 

• «79 
.537 
.604 

• 587 

.8*4 
.9^3 
.903 
.9»9 

.634 
.639 
.300 

.030 
. 5o3 
.803 



+ 3.8 

+ 3 
+ 5 
+ 5.0 
+ 7.0 

+ 6.8 
+ 6.4 

+ 4.0 
+ 4.0 
+ 4.0 

+ 4.0 
+ 4.« 

+ 6.8 

+ 4.8 
+ 6.0 

+ 7.0 
4- 6.8 
4- 3.0 
+ 3.3 
+ 4.4 

+ 4o 
+ 3.4 

+ 4.8 
+ 7.8 

+ 7.7 

+ 7.4 

+ 4.3 



6.4 

7.0 

a.7 
1.3 



SSO 

W 



so 1 

S 1 

SSO 

S 1 

NW 2 

S 1 

NNW 3 



S 
NW 

S 

w 

SSO 



OSO 

NW 1 

NW 1 

NW 1 

NW 

NNW 
N 1 

NW i 
NNW 1 
NW 



NW 
NW 4 

NW 4 

NW 1 
NNW 1 



F.N. 

N. 

tr. 

F. 

FS. 

F.N. 

tr. 

tf. 

tr. 

tr. 



tr. 
FS.F. 



tr. 

FS.P. 

S. 

FS.P. 

tr. 

S.FS. 

tr. 

F.FS. 

tr. 

S.FS. 

FS. 

S.FS. 
S.FS. 
S.H. 
FS. 



+ -4. 
+ 9. 

4+ 7. 
4+6. 



0+ 8. 

41+ 7 

+ 10. 

+ 7. 

d-l-8. 



37.453 



+5,o3 



a.40 



1.0 



S.8 



+ 
+ 9. 

+ 
+ "'■ 



+ «0. 
3+ 9. 
4+ 6. 

«+ «. 
♦+ «. 



+ 

+ 

3 + 



8. 
6. 

7. 
+ 1.. 

+ »•• 



+ 8. 
+ «' 
+ «. 

0+ 5. 



.8 


*— 0, 


.8 


— 1 . 


.7 


— 0. 


.5 


+ •. 


.0 


+ .. 


. 


+ «. 


.6 


+ 3. 


.3 


+ 3. 


.» 


+ ». 


.6 


+ ». 


.8 


+ a. 


.5 


4- >. 


. 7 


+ 3. 


.7 


+ a. 


.6 


+ 3. 


.6 


+ 5. 


.7 


+ 4. 


. 


+ >. 


.0 


+ «. 


.3 


+ >. 


.7 


+ «. 


.5 


+ •• 


.5 


+ 3. 


.0 


+ 3. 


.a 


+ 5. 


.8 


+ 5. 


.0 


+ 3. 


.3 


+ 4. 


.4 


+ 0. 




+ 0. 


.5 


— 0. 



"3i 



0.81 
0.19 



>.94 



o, 75 
o,5o 

0.94 
0.75 
o.8v 



5.94* 



Reif 
Beif 
Reif^Ymttgs. 0Hof 

lr|».lf.,i*iM.©i.CI«f 
Reif, N. 



Mittgt. Bg. 
Mttgs» Str. WNW 
NaehU*Rg. 
Naehte Rg. 



6ften Bg. 

Naehm. Rg. 
6* Ab. Rg. 

7* Ab. Rg. 

•ftlf.,StAAkä.lch|. 

Str. WNW 



Nachts Rg. 
oft gehw. Rg. 



•chv. Rg. 

N., CHof 
oftRg.. Httgs. Seh. 
Str. NW 

Mrg».Rg.,Str.WNW 
Mrgt. 3* Söhneegest. 
4l^li|ii.H*AMi.SckiM 



i5.i9 



■^flr 



o^ 



tM 




H«teorologUeh 


e Beobachtiingeii. 










April 


1863. 


t 


S 


6 Uhr Morgens 


2 Uhr Nachmittags 


Bar. 0* 


Therm. 
B^aum. 


Ex- 
pans. 


Wind 


Wetter 


Bar. 0« 


Therm. 
lUaum. 


pans. 


Wind 


Wetter 




u 





iii 








u 





ai 








t 


a7.838 


— 0.4 


1.5 


NNV 


D. 





»7.797 


+ 5.5 


1.5 


NNO 







3 


a7.657 


— 0.8 


1.5 


NNO 


F.N. 


2 


37.616 


+ 7.6 


1.6 


NO 1 







S 


a7.686 


+ a.9 


».0 


WNW b 


N. 


1 


37.633 


H-H.8 


3. t 


NW 


F.H. 


2 


4 


a7.5a5 


+ 4.7 


».4 


WNW 


FS.F. 


2 


»7.480 


-i-«o.o 


».4 


N 1 


S.FS. 


3 


5 


37.485 


+ 4.3 


».3 


WNW 


tr. 


4 


37.503 


+ 9.8 


3.6 


WNW 


H.S. 


4 


6 


^7.589 


+ «.4 


».4 


W 


F.N. 


1 


37.517 


+ 1^3. i 


3.8 


SSO 1 







7 


«7.46? 


+ 4.« 


».4 


S 1 







»7.4'» 


4-'3.6 


^.4 


S 3 


• 





8 


a7.36a 


+ «.> 


3.0 


NW 


FS. 


1 


37.387 


+ i(.3 


a.9 


NNW 2 


S.FS. 


3 


9 


^7.433 


5- 5.4 


3.5 


NW 


FS.F. 


3 


»7.459 


+ 6.7 


3.1 


NW 1 


S. 


4 


10 


a7.6a3 


+ I.« 


3 . t 


NNW 


D. 





37.595 


+ 7.6 


3. I 


N . 1 


H. 


3 


1 1 


^7.574 


+ «.0 


3. 1 


N 


FS. 


2 


37.564 


+ 6.9 


3.6 


SSO 1 


HS. 


4 


12 


«7.5o4 


+ 4.7 


3.8 


NNO 


S. 


4 


37.533 


-K 6.3 


3.3 


S 


S. 


4 


i3 


a7.563 


+ 7.0 


3.4 


W 


8.FS. 


4 


37.607 


+ « '.0 


3.8 


NW 


FS.N. 


3 


«4 


»7.568 


+ 6.4 


3.3 


SSW 


N.F. 


1 


37 . 5o5 


+ 16.1 


3.4 


S 1 


FS. 


1 


i5 


a7.5a8 


+ 7.» 


3.5 


S 


FS.F. 


1 


37.546 


+ •4 6 


3.6 


so 1 


H. 


3 


i6 


»7.539 


+ 6.« 


3.8 


NW 1 


FS. 


2 


»7.497 


+ .3.. 


3.0 


1 


EL 


1 


«7 


»7.634 


+ 3.4 


« 7 


NNW 







»7.619 


+ «0.7 


3.1 


N 1 


H. 


2 


t8 


»7.65a 


-- 4.4 


3. I 


N 


FJJ. 


2 


37.641 


+ to,9 


3.1 


N 1 


H. 


1 


'9 


»7.619 


- 4.5 


3.5 


N 


F.N. 


4 


37.634 


+ 7.7 


3.0 


WNW 1 


tr. 


4 


ao 


»7.68a 


+ 4.0 


^.4 


NW 1 







37.633 


-I-11.7 


».5 


OSO 


H. 


3 


ai 


»7.569 


+ 3.4 


3.3 


S 


N. 


1 


37.498 


+ «3.4 


».7 


SW 


FJS. 


2 


aa 


^7.479 


+ 9.8 


3.5 


WNW 1 


S.FS. 


s 


»7.434 


+ i5.6 


3.3 


NW ,2 


FS.H. 


3 


a3 


»7.409 


+ 10.9 


3,1 


W 


s.Fa 


4 


37.493 


+ 6.7 


».9 


NW 1 


S. 


4 


a4 


»7.604 


+ 3.6 


3.3 


NW 2 


s. 


4 


37.659 


+ 7.» 


i»6 


NNW 2 


S.H. 


3 


a5 


»7.689 


+ 3.. 


3. 1 


WNW 1 


FS.H. 


2 


37.639 


+'7.« 


1.8 


NW 2 


S.H. 


3 


a6 


»7.519 


+ 7.' 


».9 


NW 2 


8. 


4 


»7.499 


+ 7.« 


3.0 


WNW 1 


Bg. 


4 


^7 


»7.639 


+ 6.8 


a.6 


NW 1 


F.FS. 


3 


37.637 


+ 9.8 


3.1 


NW 1 


HS. 


4 


ab 


37.53a 


+ 6.4 


3.3 


W 


F.N. 


1 


37.413 


-I-.5.6 


3.0 


NW 2 


FS.H. 


3 


«9 


»7.348 


+ 8.4 


3.5 


NW 1 


S. 


4 


37.354 


+ 9.7 


3.5 


WNW 


S.H. 


4 


3o 


»7.4»4 


+ 5.8 

1 


3.1 


WNW 1 


8. 


4 


»7.564 


+ 9.« 


3.3 


NW 1 


H. 


3 


M 


»7.557 


+ 4.90 


3.58 


0.4 


3.1 


37.545 


+ 10.36 


3.66 


1.0 




2.6 
























tfAm> 






















grüzeT 




1^ 





K«tsorologisohe Beobaehtniigsa. 



fos 



AprU 1863. 



10 ühr Abends 



Bar. 0* 



Thenn. 
R^aaiq. 



Ex- 

pans. 



Wind 



Wetter 



Max. 



Min. 



Ombr. 



Anmerkungen. 



a7.56a 



7.739 


+ «. 


7.768 


+•4. 


7.592^ 


+ 7. 


7.509 


+ 5. 


7.581 


-t- 6. 


7.5^4 


+ 7. 


7.376 


+ 8. 


7.45. 


+ 7. 


7.617 


+ 4. 


7.59' 


+ 4. 


7.553 


+ 4. 


7.535 


+ 7. 


7.599 


+ 8. 


7.5io 


+ ••. 


7.571 


+ 9. 


7.593 


+ 7. 


7.646 


+ 6. 


7.651 


+ 6. 


7 .69« 


+ 5. 


7.6o5 


+ 7. 


7.497 


+ «. 


7.410 


+ «0. 


7.495 


+ 5. 


7.665 


+ 4. 


7.53o 


+ 4. 


7.691 


+ 7. 


7.610 


+ 7- 


7.337 


+ ««. 


»7.369 


+ 7. 


»7.63i 


+ 7. 



+6.96 



lii 

1.6 
a.o 

^.4 
^.3 

«.7 

a." 
a.5 

».7 
a.i 
a.a 

a^.7 
3.4 
4.0 

3.7 
3.5 

3.0 
a.i 
a.a 

«.7 
a,6 

«.7 
3.5 

=>.7 

^.7 

3.1 
3.5 
3.8 
3.5 
3.3 



a.77 



W OtN. 

NNW 0B2?. 

NNW OiF.N. 

N ols.H. 

NNO li'S.F. 






WNW 

NNW 

N- 



tr. 
1FS.F. 
OD. 



NNO 

S 
SSW 

s 



tr. 
tr. 

N. 
FS.F. 



ONO tr. 



N 1 

N 1 

N 
NNW IF. 
S 



D. 



S 

w 

NW 
NW 



NW 3 

NW 
WNW 
WSW 
NW 

NW 



a.4! 



D. 
D. 

FS.F. 
PS.F. 
tr. 

S.H. 

FS.H. 
S.FS. 
B. 
OBJ'S. 



+ 6 
+ 9 

+10 



0+14 
0+14 

+ .SI 

+ 7 



f 7 
+ 6 
+ ia 

+ ^7 
+ .5 



0+i3 

+ «« 
0|+ia 

+ 8 
Ol+ia 



+ «4 

+ .6 

a+ 8 

4+ 8 

4+ 8 
4+«« 
4+17 

4^+«9 

+ .0 



S.0 



' I .a 
+ «.« 

4- 3.3 
+ 3.4 
+ a.i 

+ a.6 
+ 4.5 
+ 4.0 
+ «.5 
+ 0.8 

+ a.6 
+ 4.9 
+ 5 
+ 6.8 

+ 5 



+ 3. 

+ ^3, 
+ 3, 

+ 3. 



+ 6.0 
+ 10.0 
+ 3.a 
+ ».4 
+ a.7 

+ 5.e 
+ 5.a 
+ 7.5 
+ 5.3 
+ 6.0 



3."'38 



0.81 
o.a9 



o.3i 



0.75 
1 . 5o 
3.88 

5.56 



i.i3 
a.oo 
0.19 



Beif 

Reif, CBof 

Reif 

oft «chw. Rg. 

Beif 

Abds. Bohw. Rg. 
J^lrgi.— 3*Ak.icW.lf. 
Reif 

Reif, Abds. Rg. 
Öfters schw. Rg. 

4^ Abds. schw. Rg. 
Mrg8.n.Ab.seIiw.Eg. 



Mttgs* selkir. Rg. 
lrgr.i.lMLR.aBl«r. 

Reif;Neht8. schw.Rg 
Mrgs schw. Rg. 
schw. Rg. 

in«nlf.,M^Ab4i.6nnipei 
Schnee, Abds. Rg. 

lf.,H*lldk.«ci.M,|gL 

Öfters Rg. 
7}AALIc.,0ef.g,fUL»i.ll 
Öfters Rg. 
bfters Mhw. Bg. 



19.7^ 



GOOQ Z 



106 




U 


[eUorol 


ogit^l 


le ] 


BeobaehtiiiigeB. 




/ 




• Maj 1863. 


a 
1 


6 Uhr Morgens 


> 




Bar. 0* 


Therm. 
B^nm. 


paiu. 


Wind 


Wetter 


Bar. (f 


Therm. 
R^aum. 


Ex- 
p«i». 


Wind 


Wetter 


I 


a7'!673 


4- 6*6 


tu 

3.a 


NNO G 


S.FS. 


4 


«7%i4 



+ «0.9 


3.7 


NO A 

ONO 1 


S. 4 


a 


37.664 


+ 6.8 


3.8 


N J 


S. 


4 


37.636 


+ 11. 6 


•.4 


F.FS. 8 


3 


a7.5io 


+ 7.« 


«.9 


SSO 1 


F. 


1 


37.408 


+ 14.3 


3.1 


SSW 1 


F. 3 


4 


«7.333 


+ .1.3 


3.7 


W 


FS.F. 


1 


«7.4«9 


+ i6.9 


4.0 


WNW 


O-GH. 3 


5 


«7.434 


+ «0.4 


3.7 


NW 1 


FS.F. 


8 


«7.4»7 


+ i5.6 


4.» 


NW 1 


H.6H. 3 


6 


a7.5a4 


+ to.8 


3.7 


W 1 


F.FS. 


2 


«7.544 


+ I3.8 


5.9 


NNW 1 


GH. 4 


7 


a7.64o 


+ 9.5 


3.6 


NW 1 


F. 


1 


37.608 


+ 16 I 


5.9 


NW f 


H. 2 


8 


«7.674 


+ «'.4 


4.0 


NW 1 


FS.H. 


2 


37.675 


+ i6.,8 


5.4 


NNW 1 


H.GH. 2 


9 


«7.79» 


+ 7.4 


3.3 


NO 1 


F. 


1 


37.698 


+ 13.4 


«•7 


N 1 





10 


a7.553 


+ 5.a 


3.3 


ONO 







«7..4«o 


+ «5.4 


3.0 


SO 1 





II 


«7.453 


+ 9.« 


3.9 


S 


F. 


1 


37.50a 


+ »7.« 


4-9 


WSW 1 


S.GH. 3 


la 


«7.59» 


+ i0.4 


4.« 


WNW 1 


F. ' 


1 


«7.578 


+ »7.0 


4.« 


NNW 1 


H. 2 


i3 


«7.53a 


+ 9.8 


4.1 


WNW 


FS.F. 


2 


«7.458 


+ 19.3 


4.7 


SO 1 


H.GH. 2 


'4 


a7.563 


+ I3.6 


4.« 


WNW 3 







«7.509 


+ 18.0 


4.« 


NW 2 


S.H. 2 


i5 


a7.64a 


4*13.9 


4.« 


NW 1 







37.617 


+ 13.3 


3.7 


N 


GH. 1 


i6 


a7.6i6 


+ 11.8 


4.0 


N 


D. 





37.607 


+19.3 


4.» 


NNW 


GH. 1 


»7 


37.590 


+ »a.a 


4.5 


NO 


d; 





a7.5i5 


+31.7 


4.5 


S 


GH. 1 


i8 


a7.5io 


+ 13.6 


4.7 


SSW 


D. 





«7-449 


+««.4 


4.1 


S & 


H. 2 


»9 


17.411 


+ i3.3 


4.4 


SW 


D. 





«7.343 


+a« .a 


5.6 


S 3 


H. 2 


ao 


«7.3ii 


+»«.9 


4.6 


WSW 


D. 





«7.447 


+ .3,6 


3.6 


WNW 3 


FS.H. 3 


ai 


a7.54a 


+ 10. a 


3.4 


WNW i 


FS.H. 


2 


37. 53a 


+ «a.7 


5.4 


WNW 3 


S.F& 3 


aa 


37. 54a 


+ 7.7 


3.3 


NNW 1 


S. 


4 


«7.469 


+ «4.4 


4.« 


S 


FS.H. 3 


a3 


37.343 


+ 10.3 


3.4 


S 


FS.F. 


2 


37.195 


+ ai.o 


4.6 


S 1 


FS.H. 2 


»4 


37.077 


+ i«.4 


5.1 


S 


FS.F. 


3 


a6.996 


+ 18.9 


4.8 


SO 2 


FS.H. 4 


aS 


37.117 


+ ».7 


3.8 


WNW 3 


FS.F. 


3 


37.307 


+ 10.6 


3.i 


NW 


FS.H. 4 


a6 


37.458 


+ 7.4 


3.1 


NO 


FS.F. 


8 


37.494 


+.^.3 


3.8 


S 1 


FS.H. 3 


«7 


37.654 


+ 9.« 


3.1 


NW 1 


FS.H. 


3 


37.700 


+ i5.8 


3.4 


NW 1 


FS.H. 3 


a8 


37.785 


+ 11.8 


4.1 


NW 1 







«7.7«4 


+ >8.7 


4.5 


W 1 


H. 2 


ag 


«7.764 


+ 11.« 


3.7 


NW 


F. 


1 


«7.697 


+ «8.7 


4.* 


NW 


H.6H. 2 


3o 


37.604 


+ .3.8 


4.4 


WNW 


F. 


1 


«7.539 


+ .9.8 


4.< 


W 2 


FS.GH. 2 


3i 


37.557 


+ ia.a 


3.8 


NNW 1 


FS.F. 


4 


37.538 


+»5.4 


3.9 


NNW 1 


S.GH. 4 


M 


37.534 


+io.3o 


3.75 


0.7 




1.6 


37.605 


+ 16.S3 


3,83 


1.1 


S.4 


1 























lCat»otolofU«lie B«obaalitttag»a. 



M7 



Hai 1S63. 



10 Uhr Abeodi 



Bar. 0* 



Therm. 






Wind 



Wetter 



Umx. 



Ifin. 



Omhr. 



▲nmerkangen. 



'.670 
569 

I.3l2 

.570 
.475 

V 

.6i5 

.629 

.766 

f.6a6 

f. 4*5 

.566 
.587 

.447 

r.6i5 

.6i3 



+ 7.» 
+ 8.4 

+ 9.9 
+ 11.5 
+ 10.8 

4-10.8 

+ ia.e 
+'i».5 
+ 8.8 
+ 11. 5 

+ 11. 8 
+ H.8 
+ «4.6 

+^^ 3 
+ 14.3 



^591 

5i 

.448 

1.340 

546 



i> + 



+ i5.a 
16.0 
+ 16.3 
+ I5.6 
+ n.a 



.567 
.436 
. I 
.oao 
.396 



98 + 



+ 9.8 

+ ««.7 
i3.a 

+ ia.a 

+ 9.» 



.581 

.77* 
.696 
r.6a6 
.567 
.594 



+ 11. 6 
+ ia.3 

+ «4 
+ i5 
+ .5 
+.0 



Mi 

3.a 
a.9 

3.9 
3.6 

4.» 
4.0 

4.t 
3.6 

a.i 
4-0 

4.« 
4.5 
5.1 
4.5 
3.6 

4.9 
5.1 

4.7 
4.1 
3.7 

3.3 
3.3 
5:6 

3.9 
3.1 

3.6 
3.9 
4.1 
4.0 
3.8 
4.1 



N 



SO 

NW 

W 



NNW 1 

NW 

ONO 1 

N 1 

S 

W 

WNW 

N 

NW 2 

N 

NO 

SSW 

SSW 2 

S 2 

NW 8 

NNW 

S 1 

sw 

S 1 

NO 



S.FS. 
FS.F. 
F. 

FSJ. 

FS.FJ». 

F. 

FS.F. 



tir. 

S. 

Oir. 



NO 

NW 

NW 

W 

N 

N 



F8.F. 
FSJ. 

FaH. 

FS. 

F. 

F. 

FS.H. 

tr. 



+ 11.5 

+ ta 
+ i5 

+ •7 
+ «7 



FS.F. 1 

F. • i 

D. 

FSJ. 2 

N. 1 

N. 1 





FS.H. 8 



-f-16 
+ «7 
+ •7 

+'4 

+ '7 

+ .8 
+ 1« 
+ao 
+ .8 
+ «9 

+" 
-|-a2 
+3a 
+a3 
+ 16 



4+.3 
+ .5 
+ aa 

+*^ 
+ i3 



+ .6 

+ «7 

+«9 

+ao 

4+ai 

l+»o 



a7.5aa 



-|-ia.aa 



3.95 



0.6 



1.9 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



5.a 
6.0 

7.« 
9.5 

9.7 



+ 8.1 
+ 8.0 
+ 6.7 

+ 4.4 

+ 7,.o 

+ 10. a 
+ 9,5 
+ 11.6 

+ «* 
+ t«.5 

+ 1P.8 
+ ia.o 
4-*3*3 
+ ia.4 
+ 8.4 

+ 7.8 
+ 8.4 

+ 11.4 

+ 8.5 
+ 6.4 

+ 9.« 
+ 10,6 

+to.4 
+1^.4 
+11.5 

+ 9.* 



«.«9 
0.88 



0.38 
1.38 



10.94 
o.a5 



o.5o 



5.5a 



llrgi. lehv. Bg. 

3*Abdt.tchir.Bc. 

N. 

4*Abdf. Mfaw.Bg. 

2i^Ab.6tw.W»Bg. 

i*ltlp.0efJ-Sf,t*Wf.6 

Wttl. NW 

a* Abdi. ichv. Bg, 

WttL W 
hi||i|,IMr. IdLIiJ 

Abdr. 



WtÖ. SW 
rimltp.l«bRf,Ab^lC. 

Öfters Bg. 

«»(hr.80,]kc^WttL0H0 
l|Alb.Mkir.Kf. «.8S0 



CHof kL 
4*Abda.Mbw. Bf. 
AbdB.OftniieliwJtg. 



t08 




Heteorol 


ogisob« Beobaehtnngen/ 








Jui 1863. t 


B 

5 


6 Uhr Morgens 


2 Uhr Nachmittags 


Bar. Ö« 


Therm. 


Ex- 

pBM. 


Wind' 


W0feter 


Bar. 0* 


Thetm. 
B^anm. 


Ex- 
paus. 


Wind 


Wetter 




// 


ft 


M 


' 






#' 


• 


ut 






I 


a7.59a 


+ 9.7 


3.6 


NNW 1 


FS.F. 


3 


»7.6i3 


+ 10.3 


3.8 


ONO 1 


FS.H. 3 


a 


«7:7*0 


+ .6.8 


3.6 


NNW 1 


FS.F. 


3 


»7.7«» 


+i».'3 


»•7 


N 1 


0. 3 


3 


a7.7a3 


+ 7.5 


».4 


N 1 


FS.F. 


3 


37.675 


+ -».4 


'•9 


N 1 


fl. 3 


4 


a7.684 


+ 7.^ 


».9 


NO 


F. 


1 


»7.591 


+«4.» 


3.0 


SO 1 


F.FS. 2 


5 


27.469 


+ 8.8 


3.3 


S 


FS. 


3 


»7.445 


+ i».6 


4.6 


WNW 1 


S. 4 


6 


a7.5i8 


+ ti.8 


4.3 


NW i 







»7.394 


+ «7.7 


4.0 


S 2 


F.FS. 3 


7 


a7.3i9 


+ «3.6 


4.4 


WNW 1 


S.fS. 


4 


37.410 


+ 14.0 


4.7 


WNW 2 


S. 4 


8 


»7.457 


+ «».6 


4.8 


SSW 


FSJ. 


H 


»7.399 


+»0.3 


5 5 


SSO 1 


H. 3 


9 


a7.568 


+ .3.5 


4.8 


WNW a 


ä.FS. 


4 


37.578 


+ 18.7 


4.5 


ONO 


FS.H. 2 


lO 


37.535 


+ 14.5 


4.9 


S 


F. 


1 


37.463 


+ 31 .3 


5.4 


S 3 


H. 3 


1 1 


^•j.^g^ 


+ I5.9 


5.9 


S 1 


F. 


1 


37.3i3 


+»4.. 


?.«' 


3 2 


F. 1 


la 


37.370 


+ i5;a 


4.9 


NW 2 


PS. 


2 


37.375 


+a3.i 


4.8 


S '3 


F.H. 2 


t3 


37.385 


+ >t».^ 


3.1 


WNW 3 


FS.H. 


3 


»7.449 


-f'S.o 


3.4 


WNW 3 


OH. 2 


i4 


37.461 


+ 1Ö.8 


3.4 


NW 1 


FS.H. 


2 


»7.4«9 


-f i3,» 


3.3 


NW 3 


S.H. 3 


i5 


37.365 


+ 10.6 


3.7 


NW 3 


FS.H. 


3 


»7^494 


4-ia.7 


3.9 


NW 2 


S.H. 3 


i6 


»7.493 


+ 10.8 


4.4 


WNW 1 


S. 


4 


97.481 


+ .3.. 


5.1 


W 


S.H. 3 


»7 


37.570 


+ ...1 


4.5 


WNW 


8.rs. 


4 


37.536 


+ •7.3 


5.» 


WN\t 


FS. 4 


i6 


»7.499 


+ «».4 


4.5 


W 


r&. 


3 


»7.47» 


+ «9» 


4.? 


KW 1 


H. 2 


'9 


37.4»o 


+ i3.a 


4.5 


WSW 


F. 


1 


37 . 366 


-|-ai .0 


s.e 


SO ' 


H.OH. 2 


ao 


37.331 


+ .3.9 


4.7 


NW 2 


FS.S. 


3 


37.431 


+ .3.3 


4.4 


NW 2 


S.H. 4 


ai 


»7.^4- 


+ 11. a 


4.3 


NW 1 


FS. 


2 


37.537 


+19.0 


3.8 


NW 2 


H. 3 


aa 


»7.594 


+^3,8 


4.3 


NW 2 


FS.F^ 


1 


37.570 


+.4.0 


5.0 


ANW 1 


S. 4 


aS 


97.633 


+ 1».^ 


4.7 


NW t 


tS.F. 


2 


37.65i 


+ .7.9 


5.« 


NW 1 


FS.H. 3 


H 


37.730 


+ 16.0 


5.3 


NW 1 


F. 


1 


37. 730 


+»..6 


4.3 


N 


a 2 


a5 


»7.750 


+ «4.i^ 


5.0 


N 







37.703 


+ 33.0 


4.7 


S 1 


GH. 1 


a6 


»7.643 


+ i5.6 


5;4 


S 







^7.593 


+35.6 


«.3 


WNW 1 


fl.QH. 3 


a; 


37.640 


+ 16.0 


5.5 


N»W 1 


rA 


1 


37.576 


+31.7 


4.7 


NW 1 


H. 3 


a8 


37.607 


+ i8.* 


6.1 


WNW 


F. 


1 


.37.573 


+ 93.9 


5.5 


NW 


H.OH. 2 


»9 


37.5a4 


+ '7.* 


7.4 


W 


F3.F. 


2 


:»7.548 


+ 35.6 


7.S 


NW 


H.<ffl. 2 


3o 


»7. Mi 


+ t9.o 


5.8 


NW 3 


rs. 


1 


»7.618 


+»4.4 


5.» 

1 


NW t 


H.QH. 1 


H 


37.537 


+ 13.73 


4.4s 


0.9 




2.0 


^7.5i9 


+ id.o5 


4.5€ 


i.2 


2.7 






















£:ii 


}(^\o 



M«tMroiogii«h« BtobktbtBngen. 



fO0 



Jiui 1863. 



10 Uhr AboncU 



B*. 0"* 



Therm. 
R6aam. 



£x- 
pazifl. 



Wind 



WetUr 



Kaz. 



kin. 



Ombr. 



Anmerkungen. 



»7.596 

«7.709 
37. 540 

»7-519 

»7. »9» 
«7.479 
«7.495 
37.565 

37. 4>o 

37.309 

37.345 
«7.481 
37.407 
«7.539 

3 7.565 
37.5o5 
«7.445 
37.310 

«7.494 

37.577 
37.606 
37.731 

«7-74« 
37.668 

37, 730 
«7.577 
37.551 
37.547 

«7.777 



37.540 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ k5 



3.8 

3.5 

3.6 
3.1 
4.« 

4.3 
5.0 

4.5 

5.3 

5.8 

5.7 
5.0 

3.4 
3.4 
3.9 

4.4 

5.3 

4.0 
6.t 

4.4 

4,0 

5.3 

4.9 

4.9 
5.1 

5.4 

6.0 

6.7 

7.<> 

6.3 



NO 
S 
WKW 



S 

SSW 

NW 3 

S 

S 2 



WNW 1 
NW 3 
NW 1 

NW 
WNW 1 
WSW 

so 1 

WNW 1 

NW 2 

WNW 1 

N 

N 

S 

NW 3 
WNW 2 
W 

NNW 
NW 2 



PS.H. 

S. 
FS.F. 



SJ*S. 
FS.F. 
FS.F. 



PS. 
F&S*. 



fS.F. 
PSJ. 
FS.P. 
FSJ. 2 

S. . 4 

F3. 

S. 

FS.H. 

F.FS. 



FS.F. 
FS.F. 
FS.H. 

rs.F. 2 



+ «4."9 



4.7< 



1.0 



AUL 4. WkB. Stonw. 8. Folg« XIV. 



2 + 



+ 



2 + 

3 + 



FSA 3 



2.0 



i3.6 
+ »3.8 

+ «4.« 

+ »6.1 

+ l5.3 

18.8 
•17,0 

-31.8 
•31.3 
33.4 



35.5 

+ «4.3 

16.3 
»4.5 

+ »3.8 



+ «3.7 
+ »7.9 

+ 31 .0 

2J+««.» 

o|4-«^. 

+ »9.7 
2+16 

+ '9 





+ 33.3 

.+■»4.6 



+ 36.3 
OJ+33.7 
2 +35.6 

+37 
4+36.3 



+ 6.0 
+ 6.8 
+ 5.1 

+ 7.8 
+ 8.8 

+ 9.9 

+ »0.3 

+ »«. « 
+ »«.0 
+ »i.3 

+ I3.8 

+ 10.3 
+ 9.6 
+ 9.« 

+ 9 9 
+ 9.7 

+ »1.4 
+ »1.8 
+ «3.0 
+ 10.0 

+ 11.5 

+ »3.4 
+ i3.5 

+ »4.0 

+ i5.o 

+ I5.9 
+ ia.3 
+ «6.5 
+ »3.4 



0.69 



0.88 



0.69 



«.i3 

8.00 
0.94 



0ftenBg.,4*Ab.Hgl 
öfters fiohw. Bg. 



i*i^~a*iuijchfjf. 



»Ghw.Bg.bia3^Ali^s 
Abd«. Str. WNW 

Wttl. sw 

WtU. NNW 
WtU. O—S 
.Mrgi. Str.» NW 
öfters Mhw. Bg. 
öftere Khv. Bg. 



1 .5o 



3.38 



1.68 



öfters Begengüeee 

H*Ab4i.ickf.lc.,YULllf 
14-3^lUgi.lf.,YlU.MY 



Abdr. 

N. 

t.3^Ab€st.lOIY^,lf.,7A 
Str.YRY,Yta.Y 

Yttl..RYXI^«^II^w>^ 

5i'^lr|i8lrJY,H'*Afc-«»/ 
IY,lf.,lt*Gef.Y-S0,9* 
88Y.fttL8$Y-0 



19.89 



14 ^ 



810 



llateorotogUohe BeobkchtaBgatt. 



Jidil863. 1 


i 


6 Uhr Morgens 


2 Uhr Nachmiitagg | 


Bar. 0^ 


Therm. 
B6aum. 


Ex- 
pans. 


Wind* 


Wetter 


Bar. 0« 


Therm. 
B6aam. 


Ex- 

pans. 


Wind 


Wetter 


1 


4t 

a7.8i7 


+ «4.*o 


tti 
5.3 


NW 


1 


S.H. 


4 


27 877 


+ .8.*i 


itf 
4.4 


N 


1 


F.OH. 3 


a 


«7.9«? 


+ «4.2 


4.5 


NNW 





F. 


2 


37.800 


+ 20.1 


4.' 


S 


1 





3 


37.694 


+ i5.o 


4.7 


SO 










37.61 1 


+ 24.7 


5.5 


w 


1 


aoH. 2 


4 


37.663 


+ I5.0 


4.2 


NW 


1 


S.FS. 


4 


37.630 


+ «9.0 


4.3 


N 





FS.a 3 


5 


37.761 


+ 11.8 


3.7 


NNW 


1 


PS. 


1 


37.713 


+ «6.4 


3.3 


N 


1 


FS.H. 1 


6 


37.767 


+ 10.8 


3.7 


NNW 


1 


FS. 


2 


37.795 


+ .4.«r 


2.8 


NNW 


2 


H. 3 


7 


37.797 


+ 11.6 


3.6 


NNW 


1 


F. 


1 


37. 700 


+ »7.4 


3.5 


N 


2 


EL 2 


8 


37.608 


+ »3.4 


3.7 


NNW 










37.616 


+ «9.» 


3.3 


N 


1 


H. 2 


9 


37.633 


+ 16.3 


4.4 


NW 





FS.H. 


1 


37 .-603 


+20.7 


4.2 


ONO 


1 


H. 2 


10 


37.686 


+ 14.2 


3.8 


NO 





FS.F. 


2 


37.675 


+ »9.3 


4.0 


N 


1 


H.FS. 2 


1 1 


37.740 


+ i3.a 


4.« 


N 


1 


FS.F. 


2 


37.736 


+20,3 


4.2 


^0 


1 


FS.H. 3 


la 


37.764 


+ »2.9 


4.8 


NW 


1 


S. 


4 


37 . 730 


+ «8.7 


5.3 


NO 





FS.H. 3 


i3 


37.703 


+ «4.0 


4.7 


NW 


1 


FS. 


2 


37.643 


+21.3 


5.0 


NNW 


1 


a.QH. 2 


«4 


37.733 


+ .4.2 


4.6 


NNW 


1 


F. 


2 


37.643 


+20.4 


4.6 


NNW 


2 


FS.H. 3 


i5 


37.644 


4- 1 3 . 6 


4.1 


WNW 2 


FS. 


1 


27.547 


+ 31. d 


4.6 


NW 


3 


H. \ 


i6 


37 .5o3 


+ i5.o 


4.4 


NW 


2 


FS.F. 


2 


37.463 


+ 18.8 


4.4 


NNW 


2 


ILGH. 3 


»7 


37.558 


+ 10.6 


2.7 


NW 


1 


SJFS. 


4 


37.516 


+ 16.3 


3 9 


WNW 1 


FS.H. 3 


i8 


37. ^00 


+ 10.6 


3.9 


W 





F. 


2 


37.380 


+ 31 .0 


5.5 


SO 


1 


Q.OH. 3 


'9 


37.337 


4-13.0 


S.i 


NNW 


1 


tr. 


4 


37.465 


+ «4.0 


3.8 


NW 


2 


B.aH. 3 


ao 


37.555 


+ 9.» 


3.3 


S 





F. 


1 


27.449 


+ 30.3 


4.5 


S 


1 


F.FS. 3 


• 

aa 


27.47« 


+ i«.o 


4.5 


NW 





S.FS. 


4 


37.5i3 


+ 3«. 7 


4.6 


NW 


2 


FS.H. 8 


37.548 


+ t4.2 


5.5 


WNW 


F. 


2 


37.430 


+ 2^.9 


4.7 


S 


3 


FS. 1 


a3 


37.581 


+ 18.3 


5.8 


NW 


f^ 


FS.F. 


2 


37.587 


+ 33.1 


6.3 


NNO 


1 


FS.F. 2 


^4 


37.533 


+ »7^0 


5.6 


NW 




FS.H, 


3 


37.531 


+ 18.1 


5.4 


NW 


2 


S.FS. 4 


a5 


37.581 


+ 11. 8 


4.2 


NNW 




S. 


4 


37.546 


+ «5.9 


4.5 


WNW 2 


FS.H. 3 


a6 


37.506 


+ •3.6 


4.6 


NW 




FS.F. 


2 


37.468 


+ .6.3 


4.9 


NW 


1 


H.FS. 4 


«7 


37.518 


+ 13.3 


4.4 


NW 




S.FS. 


4 


37.535 


+ 16.4 


4.9 


NW 


2 


BLFS. 4 


a8 


37.6IS 


+ 13.6 


4.3 


NW 




FS. 


i 


37.636 


+ «7.9 


3.4 


N 


2 


H. 2 


29 


37.643 


+ «'.8 


4.3 


NW 









37.566 


+20.4 


4.0 


S 


2 


F. 1 


3o 


27.494 


+ «4.5 


4.7 


NW 




FS.F. 


2 


37.54. 


+ «9 4 


4.9 


NW 





S.FS. 4 


3i 


37.653 


+ .3.3 


4.8 


NNW 




H.F. 


2 


37.669 


+ .6.4 


4.0 


NW 


1 


H.S. 3 


M 


a7.6a6 


+ i3.3a 


4.33 


0.8 




2.2 


37.596 


+ «9.ö& 


4.37 


1.4 


1 

S.5 
















MH 










j 





ICeteoTologiielie Beobftehtnngaii. 



Sil 



Juli 1863. 



10 ühr Abends 



Bar. 0* 



Therm. 
B^anm. 



£z- 



Wind 



Wetter 



Mai. 



Min. 



Ombr. 



Anmerkungen. 



.906 

'749 

.606 

r.667 

.846 
. 70a 
.618 
.633 

.726 

.7<>7 
r.683 
1.643 

.5.7 

.547 
.489 

.329 
.570 
.454 

.583 
.493 
.458 
f. 558 
.545 

.485 
.633 
.643 
.Süi 
.593 
. 71« 



+ i5.85 
+ 16.35 

+ •9.3 
+ i5.a4 
+ i3.o3 



+ ia.83 
4-i3.a3 
+ 16.3 4 

+ 16, 
+ i5, 



+ I3.6 
+ «4.6 
+ i5.6 

+ *5.4 
+ «7.0 

+ ia.8 
-+I3.0 

+ «5.<9 
+ * ».« 
+ '4.9 

+ 17.0 
+ «9.3 
+ ao o 

+ ia.8 
+ i3.i 

+ 13.8 
+ ia.8 

+ «4.4 
+ 16.0 
+ I3.8 
+ ia o 



»7.612 



+ «4.9< 



NW 
S 

NW 

NNW 1 
N 2 



2 

1 

NNW 
NW 
NNW 

NW 3 

WNW 

NW 2 

NW 2 

NW 2 



F. 

FS.F. 
FS.P. 
S. 

S. 

fS.F. 
FS.F.' 



S. 

FS. 

FS.F. 

F. 

F. 



N 21 

NW 21 
WSW OFSJr. 
NW 

S Ol 



tr. 
FS. 



S.FS. 



ONO 
NW 1 
S 1 

WNW 2 
NW 2 

NW 
NNW 1 
NW 

S i 

NW 1 
NW 1 



FS.H. 
S.FS. 
F. 

S.H. 
F.FS. 



4.5o 



fl.d 



+ ao.o 

+ a5.8 

+ ai .a 

4 + 18.0 



+ i5.6 

+ »9.0 

+ ai .0 

+ a».8 
+ a* .0 

+ai.8 

+ «9.5 

+ aa.o 

+ »«/« 
+ ai.8 



4I+90.3 

+ 18.0 

+ aa.o 

+i5.6 

+^«.4 



+ aa.3 
+ «6.3 
+ a5.i 
+ ao.7 
+ 16.6 



+ 18. a 

+ .7.5 

+ t9.5 

0+aa.i 

4+^**-7 
+ 17.1 



2.0 



a.4 

3.1 
5.0 
0.5 
0.3 

0.5 

».7 
a.8 
3.0 
a.4 

a.a 
3.1 
3.7 

a.8 

4.« 

o.a 

9.« 
«.4 

7.5 
*-7 

a.6 
6.6 
5^6 
0.8 
1.5 

1 .a 
1.8 

0.4 
3.a 
a.a 



7^ Mrgs. achw. Bg. 



{% 



'18 



▲b. Vebens., Wttt. 
SO-SW, ITehte. Rg. 
J« Misi. Cr) Hof, 6-6 
a. 6-7A Ab. Qew. W.8^g. 
10*Abdft.8chw.Bg. 



it»i 



o. 7a 
0.89 



1.61 



8.a3 



1.61 



Abdr. 



Nachts Bg. 

loft aehw. Rg., 8^ Ab. 

l6eir:8,5Ao«ir.O. WtU, 8. 

li*ib.Slr.llf,5-7*lf. 

HShenranch 



Mttgs.a.Ab.8ebir-Bg. 

WtU. WSW 

K., Rg., WttL 80. 11* u. 

12 lAlCchto.Gew.80>llW, 

lUgl.>4t.lf. ^ 



Mrgs.iehw.Bg. 

N. 

Wttl. NW. 

t*Ab.biiiidililtffucktlf. 



sohw. Bg. 



Ton2— 9^ Abds.Bg. 



i3.a4 



/Google 



14* 



tu 


i 




Mettorol 


ogitehe 1 


Beobachtungen. 










/ 


August 1863. 


' 


1 


6 ülur Morgens 


2 Illir Nafihmittagi 


Bar. 0» 


Therm. 
B^aam. 


Ex- 

pans. 


Wind 


Wetter 


Bar. 0<^ 


Therm. 
B^anm. 


pant. 


Wind 


Wetter 




// 





u$ 








1/ 


"o 


tu 


~ 






1 


97.791 


-|-i 1 .0 


3.8 


WNW 1 







97.658 


+ t6.5 


3.6 


NW 





H. 3 


9 


97.696 


-fii.6 


3.6 


N 


F. 


2 


»7.594 


+ •7.8 


3.5 


NW 


1 


F.H. 1 


3 


97.690 


+ I3.9 


3.8 


NW 1 







97.670 


+ ao.o 


4.6 


NW 


2 


H. 2 


4 


97.693 


4- « » . 6 


4.5 


NW 







»7.63i 


+»».7 


4.9 


NW 


1 


H. 2 


5 


97.607 


+ «4.6 


5.1 


WNW 







97.541 


+a5.4 


4.9 


WNW 


FS.H. 2 


6 


97.590 


+ »8.4 


5.4 


NW 3 


S.FS. 


3 


97.619 


+93.8 


5.7 


NW 


2 


FS.H. 2 


7 


95.648 


+ i5.8 


5.9 


WNW 


F. 


1 


97.654 


+»4.4 


5.9 


NW 


3 


H. 2 


8 


97. 7B« 


+ »7.0 


5.0 


NNW 







97.779 


+93. a 


5.» 


NW 


1 


H. 1 


9 


97.790 


+ «7.6 


5.8 


N 







97.739 


+95.7 


5.7 


WSW 








lO 


97.797 


+ «7.0 


4.5 


NW 







97.666 


+96.7 


5.6 


s ■ 





H. 1 


i\ 


97.614 


+ «9.6 


5.5 


WNW 1 


H.F. 


1 


97.537 


+ 95.1 


6.4 


NW 


1 


GH. 3 


13 


97.540 


+ »7.» 


5.5 


NW 1 


FSJ". 


2 


97, 5oo 


--93.5 


6.6 


NW 


1 


H.Ga 2 


i3 


97.578 


+ I5.8 


5.7 


NW 1 


FS.H. 


3 


»7-549 


+ 93.9 


6.5 








GH. 1 


i4 


97.5oi 


+ «9.0 


5.8 


NW 1 


F9.F. 


2 


»7.544 


--94.3 


5.9 


N 


1 


H.GH. 2 


i5 


97.727 


+ .3.9 


3.9 


NNO 1 


FSJ, 


2 


97.676 


+ 90.4 


4.5 


SSO 





« 


i6 


97.688 


+ «5,0 


3.6 


SSO 1 


F. 


1 


97.531 


+ 94.0 


5.9 


so 





FS. 1 


*7 


97.470 


+ 18.0 


6.1 


WNW 


H.F. 


2 


97.383 


+ »5.8 


6.1 


S 


2 


FS.F. 2 


i8 


»7.449 


+ i5.6 


5.4 


NW 2 


FS.H. 


3 


»7.457 


+ •6.6 


4.» 


N 


1 


S.FS. 3 


19 


»7.404 


+ H.6 


4.6 


NW 1 


FS«. 


3 


97.406 


+ >3.o 


4.7 


NW 


1 


S. 4 


ao 


»7.368 


+ 10.8 


3.8 


NW 1 


F. 


i 


97.991 


+ «5.9 


4.9 


OSO 





H.FS. 8 


91 


»7.a86 


+ 10.8 


4.» 


NNW 2 


S.FS. 


4 


97.993 


+ «3.3 


4.4 


NNW 


t 


3. 4 


93 


»7*378 


+ « , 9 


3.8 


NW 2 


S.FS. 


4 


»7.437 


+•4.5 


3.9 


NW 


3 


S.H. 3 


'i3 


»7.583 


+ 9.4 


3.8 


WNW 1 


FS.H. 


2 


97.604 


+ «4.9 


3.4 


NW 


2 


H.FS. 3 


94 


»7.64t 


+ 11.11 


4.« 


WNW 


S.FS. 


3 


97.693 


+ «8.4 


4.8 


W 


1 


H. 8 


95 


37.605 


+ .1.9 


4.7 


WNWtl 


F. 


2 


97.516 


+ 90,5 


4.8 


S 


1 


FS.a 1 


96 


»7.409 


+ 19.5 


4.7 


S 


FS.F. 


2 


»7.467 


+ 90. 8 


5.4 


WNW 1 


H.FS. 1 


97 


»7.488 


+ >i.8 


4.7 


S 







97.464 


+99.1 


4.9 


S 







98 


97.596 


+ t3.8 


4.5 


S 







1.7.509 


-+93.5 


5.1 


s 







d9 


97.586 


+ i3.6 


4.8 


3 


F. 


1 


»7.594 


+ 99.8 


4.7 


so 




F. 1 


3o 


97,570 


+ «4.4 


4.3 


SW 2 







97.555 


+93.8 


3.9 


s 




fJS. 1 


3i 


»7.664 


+ .4.» 


5.5 


SW 







97.609 


+ 93.« 


4.4 


s 




H. 1 


M 


97.576 


+«4.«» 


4.7» 


0.7 




1.4 


97.551 


+91.(3 


4.93 


\ 


1.2 


1.8 


















Dinitiz 


}d bv \ 


^^OOQ 


le 



Igen. 



SIS 



Aiignst 1S63. 



^0 Uhr Abmds 



Bar. 0* 



Therm. 
Bianm. 



Ex- 
pans. 



Wind 



Wetter 



Kaz. 



Xhnbr. 



Anmerknngaii. 



97.643 
»7.673 
«7.615 
37.539 

37.639 

»7.737 
37.76« 
37.733 
37.614 

«7.549 
37.563 
37,5i4 
37 575 
37.631 

»7.480 
»7-369 

«7.4*9 
37.407 

»7. «97 

»7.340 
»7.545 
»7.636 
»7.633 
«7.444 

«7.509 

«7.495 
37.533 
«7.593 
«7.599 
37. 58« 



+.i3 

+ «4 
+ i5 
+ «7 
+ «7 



+ 18.7 
+ 17.0 
+ i«.7 

+ 31.3 

4r«'-*» 



8.6 

8.0 

9.4 

7.« 

7.3 

1 . 1 
9.4 

».3 

«.9 

«.8 

«.4 
0.4 
1 .3 

4.» 

5.6 

6.3 
7.3 
7.6 
«.7 
7.3 
8.5 



.9 
3.5 

4.4 
5.7 
5.6 

5.9 
5.a 
6.3 

5.4 
5.8 

«.« 

5.8 
6.3 
4.9 
4.9 

5.6 
5.5 
4.9 

I 

4.3 



3.4 
3.8 
4.6 
5.» 

5.9 
4.6 
5.0 

4.« 

5.3 

5.4 



NW 
NNW 1 
NW 
WNW 

NW 

NW 

NNW 1 
N 
NW 
S 

SSW 1 

NNW i 

SO 

N 1 

SSO 

N 1 

WNW 4 

NW 1 

NW 3 

NW 1 

NNW 2 
NW 3 
NW 3 
NW 1 
S 

NW 

SO 8 

S 2 

SO 3 

SW 

S 1 



F.FS. 
FSJ. 

rs. 



S.FS. 
FS.F. 

F. 
F. 

FwS.F. 

FS.F. 

tr. 

FS.F. 

FS.F. 

tr. 

FS. 

FS.F. 

FS.F. 

FS.H. 



0+18. 
o|+»o. 

4-31 . 

o|+«4. 

+36. 



+«4. 
+«5. 

+«4. 

0|+«7. 
0+«8. 



+ 36. 

+ 35. 

+»5. 

+ 35. 

+33, 



+ 36. 
+«7. 
+ ^7. 
+ »3. 

2+'e. 



4 +».4. 
+ «4. 

+ «5. 

+ *9. 

+ 33. 



31 + 33. 

+«3. 

o|+«4. 

o+«4. 
2 +«4. 

l+«5. 



.0 


+ «0. 


.4 


+ ««. 


.7 


+ i«. 


.3 


+ «3, 


.6 


+ 16. 


.5 


+.5. 


. 


+ •5. 


.6 


+ i5. 


.6 


+ »6. 


.4 


+ t8. 


.8 


+ •6. 


. 3 


+ >5. 


, 


+ .6. 


.6 


+ «3. 


.5 


+ •3. 


.3 


+ •7. 


.4 


+ «4. 


.3 


+ •». 


.6 


+.0. 


.6 


+ «0. 


.5 


+ 9. 


.8 


+ 8. 


.7 


+ >o. 


.6 


+ ».. 


.3 


+ ». 


.3 


+ «». 


.5 


+ «3. 


.8 


+ •3. 


.« 


+ «4. 


.8 


+ •3. 


.3 


+ .5. 



»7.557 



+IÖ-4» 



5.0» 



1.0 



1.3 



'^8 



9.84 
0.54 



0.36 
0.36 



N., Abdr. 
H*lrgs.l|.,fUL880,f8W 



Wttl. NNW 

9^1. aw.8o-o,wsw4rw, 

8'VA.0w.V.,Rc.Wttt.S0 
5|*ik.l|.,l|fc|.,WtlLf 
Abdr., Wttl. NW 



WttlNNW-O^SW 
fta.W]lf-llO,H^Ab.8tr. 
Öfterg Bg. ^Hl 

r.lO-3*Ab.Bg.»Abdr. 



öfter» Bg. 

Bg., ©Höfe, C^of 

Mrgi. Bg. o* Bgbg. 



N.,CHoflO*Abd«. 



Bfittagi Str. S 
WttL NW 



11 .»8 
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September 18§3. 


a 

1 


6 Uhr Morgens 




Bar. 0« 


Therm. 
lUaam. 


Ex- 

pus. 


Wind 


Wetter 


Bar. 0* 


Therm. 
B^aum. 


Ez< 

pau. 


Wind 


Wetter 




u 





Ilt 






// 





III 






1 


37.604 


-1-16.0 


5.4 


NW 1 


FS. 1 


37.571 


+ 30. 8 


6.0 


NNW 1 


FS.GH. 2 


3 


37.601 


+ >4.8 


5,3 


NW 1 


S.FS. 4 


»7.589 


+ »9 3 


5.8 


NO 


H. 3 


3 


37.535 


+ •4.0 


5.6 


N 


FS.F. 3 


»7.455 


+ 33.8 


6.1 


S 


F.FS. 3 


4 


^7.6i5 


+ t6-6 


4.9 


NW 2 


FS. 1 


37.666 


+30.9 


4.8 


NW 


H. 1 


5 


»7.475 


+ ia.8 


4.7 


NW 





37.615 


+ I5.0 


4.0 


WNW 3 


H.S. 4 


6 


37.615 


+ 9.« 


3.7 


SSW 1 


F. i 


37.583 


+ 16.5 


4.6 


NW i 


FS.H. 3 


7 


»7.667 


+ I..5 


3.9 


NNW 1 


YS.F. S 


37.585 


+ 17.3 


5.7 


OSO 


F.FS. 3 


8 


»7.6t4 


+ .3.7 


4.0 


WNW 1 


FS. 2 


37.635 


+ •7.9 


4.4 


WNW 


FS.H. 2 


9 


»7.67» 


+ .t.o 


4.4 


NW 


F.N. 2 


37.559 


+30. 4 


4.5 


S 1 


F. I 


lO 


37.5o5 


+ ...3 


4.« 


SSW 


FS.F. 3 


»7.4»9 


+ 30.3 


5.0 


N 


F.FS. 3 


1 1 


»7.543 


+ 10.3 


4.« 


NW 1 


S. 4 


37.637 


-j.'io 


3.5 


NW 2 


S. 4 


13 


»7.78« 


+ 8.5 


3 3 


WNW \ 


FS. 2 


37.837 


+ 13.8 


3.6 


NW 


HFS. 3 


i3 


»7.Ö78 


+ 5.6 


3.9 


WSW 


F.N. 1 


37.801 


+ l5.3 


3.6 


SSW 





i4 


»7.77» 


+ IO.O 


3.5 


NW 


F. 2 


»7.74» 


+ I5.4 


3.4 


NW 1 


FS.H. 3 


i5 


»7.776 


+ 9.8 


3.7 


NW 


F.FS. 3 


37 , 750 


+ i5/o 


4.5 


NW 1 


k. 3 


i6 


»7.704 


+ 7.5 


4.3 


SW 


N. i 


»7.577 


+ 18.5 


4.0 


S 1 


F. 1 


'7 


37.607 


+ •1.4 


3.7 


WNW 


F.N. 2 


37.605 


+ i5.7 


3.6 


NW 3 


F.FS. 2 


i8 


»7.745 


+ 9.6 


3.3 


WNW 1 





37.708 


+ I5.7 


3.5 


NW 1 





«9 


»7.739 


+ 8.8 


3.4 


WSW 





37.675 


+ 18.7 


4.6 


SO 1 


^ 


30 


37.616 


+ 9« 


3.7 


S 





37.513 


+ 18.8 


5.0 


SO 





31 


37.384 


+ 9.6 


3.8 


S 1 


FS.N. 1 


37.089 


+ »9.» 


4.3 


N 


F.FS. 3 


33 


37.o3o 


+ 9.4 


4.0 


NW 1 


S. 4 


36.883 


+ 9,5 


4.0 


NW 


S. 4 


33 


36.954 


+ 6.5 


3.3 


NW 1 


S. • 4 


»7. »»9 


+ 13.5 


3.« 


W 1 


ü. 2 


»4 


37.458 


+ 7-4 


3.6 


S 1 


N. 3 


»7.475 


+ 16.7 


4.4 


S 3 


OH. 1 


35 


»7.499 


+ •«.? 


4.7 


S 1 


FS.F. 2 


37.460 


+ 30. 1 


5-4 


SSW 3 


F.FS. 2 


36 


37.5.4 


+ (3.8 


4.7 


WNW 1 


FSF. 3 


37.505 


+ «7.o 


5.1 


N 


FS.F. 3 


»7 


»7.649 


+ •0.9 


4.6 


WNW 1 


S. 4 


37.730 


+ 13.3 


4.8 


NNW 1 


HS. 4 


38 


37.636 


+ 9.9 


4.1 


NW 


tr. 4 


37.595 


+ 13.5 


4.6 


NW 


H.S. 4 


»9 


37.665 


+ 9.8 


4.« 


NW 1 


F. 1 


37.693 


+ i5.o 


4.« 


NNO 1 


H. 2 


3o 


37.685 


+ 8.8 


3.9 


NNW 


F.FS. 3 


37.633 


-j-«5.o 


4.' 


SO 1 


H 2 


M 


37. Sil 


+ to.64 


4.1» 


0.6 


2.1 


»7.557 


+16.59 


4.43 


0.9 


2.3 
















Digiti 


ze^Ty 


or— 


■^^ " 



Meteorologiiehe B«ob»elitiingeii. 



tl& 



Sqitember 1863« 



ie Uhr Abends 



Bar. 0* 



Tberm. 
Riaam. 



Ex- 

pans 



Wind 



j Wetter 



Mtf. 



Hin. 



Ombr. 



Anmerkiingen. 



u 

37.598 
37.576 
»7.4» 
37.610 
37.659 

37.674 
37.573 
37.687 
37.548 
37.476 

37,71^ 
37.891 

37.746 
37. 750 

37.576 

3 7.656 
37 . 708 
37-6 
37.362 

«6.938 
a6.864 
37.333 

37.5l3 

37.476 

37.633 
37.733 
37.609 
37.698 

37.588 



+ 17.3 
+ 15.8 

+ »9.4 

+ »6.4 

+ 13.3 

+ I3.5 

+ t5.3 

+ 14 

+ i5.6 

+ 9 
+ 8.8 
+ 1 1 . a 
+ 11.5 
+ 10.4 

+ «a.9 

+ «a.7 

+ » ». . 7 
+ .3 
+ i3 

+ i6 

+ 7.Ö 
+ 8.5 
+-13.5 
+ *5.6 

+ ia.8 

+ 10.3 
+ 10.6 
+ 10, 

+ »«. 



4.^ 
4.5 
4.4 
4.6 
4.7 

3.4 
3.4 
3.7 

3.8 
3.9 

4.4 
3.8 
3 8 
4.5 
4.6 

4.1 
3.6 

3.9 
4.4 
5.4 

5.0 
4.1 
4.4 
4.4 
4.5 



NW 

N 

S 

NW 

NW 



a.GH. 4 

FS.P. 3 
S.FS. 4 

S.FS. 3 



NW 1 
NW 
NW 1 
SSW 
WNW 2 

NW 3 

WNW 
S 

NNW 1 
NW 



FS.F. 

tr. 

F. 

F. 
S. 

tr. 
N. 
tr. 
tr. 



S 

NW 
WSW 
S 

S 

SSW 3 

NW I 

SSW 1 

S 1 

SSW 1 

WNW 1 
NNW 1 
NW 
NNO 
S 



N. 

N. 
F.FS. 



S.FS. 
S. 



2 
2 




4 
4 


FS.F. 3 



F.FS. 
S.FS. 
BLQH. 4 
F.N. 2 
H. 3 



+ 33 

+ 30 
+ 35 
+ 33 

+ •7 

+ .8 
+ •8 

+ •9 

+ »■ 
+ >« 

+ .0 
+ .3 
+ .6 

+ «6 
+ .6 

4-19 
+ 16 

+ •7 

+ 30 
+ 30 

+ ao 

+•• 

+ .3 

+ •7 
+ ao 

.17 

i3 
16 
i5 



37.566 



+13.90 



4.34 



0.8 



2.4 



+ «4.5 
+ i3.8 

+ 14.6 

+ 13 6 

+ 9.3 
+ 11 .0 

+ 13.4 

+ 10.8 

+ 10.5 

+ 9-7 

+ 7.9 
+ 5.3 

+ 7.0 
+ 9.8 
+ 7.' 

+ 9.3 
+ 9.4 
+ 8.3 
+ 8.8 
+ 9.0 



+ 9.0 
+ 6.0 
+ 6.3 

+ 9.'-> 

+ 13.7 

+ 9.8 
+ 9.5 
+ 9.6 

+ 8.3 

+ 8.3 



1.61 



13.59 



4.83 

I .35 



5AU.Uf.8,W(Ü.Si.R,lf. 
5.7A Mrgs. achw. Rg 
e-T^Mrgs. fchw. Bg. 

lttgi.9-3'^Str.W,lf.,Udr. 
7-8*li|i.®lff;8AKaUu. 



[L,©ltf,5AU.Hfb6oi. 

Mrga. Bg., Abdr. 
11* Mittgi. Bg. 

4-6* Abdi. 0Hof 



5* Abends 0Hof 
Str. NW 

N. 

N. am Hör. 

N. tm Her« 

Nacht« Str. WNW 
oft Bg. 
Mrgs. Bg. 



öfters Bg. 

Höhen. ÖH*-^^-^« 
CHof 

N. 



ai.64. 
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Oetober 1863. 


' 


1 


a 

1 


6 Uhr Morgeiu 


2 Uhr Nachmittags 1 


B*r. 0« 


Therm. 


Ex- 
paiu. 


Win4 


Wetter 


Bw. 0<» 


Therm. 
Bianm. 


£z- 

paai. 


Wind 


Wettäv 


f 

3 

4 

5 


ti7.5o5 
«7.4oo 
37.593 
37.797 
37.73» 


+ 8.'5 
+ 8.8 

+ 8.6 
+ «0.0 

+ 9.9 


4.0 
3.« 
3.8 
3.8 
4.4 


SSO 

S 

N.W 
NW 



1 
1 
2 




P.N. 
PS.F. 
S. 

FS. • 
N. 


1 
2 

4 
2 
4 


a7.4i6 
37.407 
37.697 
37.768 
37.676 


+ i5.*6 

+■4.5 

+ •4.6 
+ i8.o 


4.4 
4.3 

3.9 
4.a 

5.4 


S 

SO 

NW 

NNO 

SSO 


2 
2 

2 


1 


FS.H. 
FS. 
S. . 

H. 


% 

3 

4 


1 


6 

7 
8 

9 

lO 


a7 604 
37.5a3 

37.489 
37.435 

»7.444 


+ 11. 1 

+ 9.» 
+ 9.» 

+ 10.0 

+ »i 


5.0 

4.« 
4.« 
4.5 

4.3 


s 
s 
s 
s 
s 





1 
3 



N. 

N. 

N. . 
FS.F. 

N. 


1 
1 
1 
2 

4 


37.547 
37.489 
37.46« 
a7.388 

37.498 


+ 16.8 
+ I5.9 

+ .5.4 

+ 16..4 

+ '4.« 


5.3 

4.3 
4.S 
4.8 

4.7 


SO 

SSO 

SSO 

SSO 

NW 


1 
1 
2 

3 

% 


H. 

H. 

H. 

H.S. 

FS.H. 


1 
1 
% 
1 
3 


1 1 

i3 

i4 
i5 


37.485 
37.404 
»7. «35 
37.6ai 
37.651 


+ 9.» 
+ 95 

+«..4 

+ 6.8 
+ 9.« 


4.3 
3.» 

4.7 
3.4 

4.« 


s 

so 

so 

s 

SSO 



2 
t 




N. 

F. 

FS.F. 

F. 

V. 


4 
1 
2 
2 
3 


37.476 
a7.395 
37.434 
a7.6ao 
37,596 


+ .3.3 

+ .6.4 
+ .6.1 

+ .4.« 
+ .8.6 


4.5 
3.3 
5.1 

4.5 
4.5 


s 

so 

w 

so 

SSO 



3 
ö 

1 
j 


FS.F, 
FS.F. 
H. 



2 

3 

1 



i6 

«7 
i8 


37.54. 
•'7.577 
37.753 
37-844 
37.804 


+ 9.« 

+ 10.0 

+ 9.4 
+ 5.5 

+ 5.4 


4.5 
4.4 

4.0 

3 
3.a 


s 

NW 
NW 

NW 

so 









N. 

FS.F. 

FS.N. 

N- 
N. 


2 

1 
2 

1 
4 


37.606 
37. 636 
37. 81a 
37.811 
37.7«3 


+ •9.0 
+ .3.. 
+ .3.0 
+ ia.9 
+ 14. a 


4.9 

4.« 
3.7 
4.a 
3.7 


SSW 
NW 
NNW 


s 


2 
2 
1 

2 


RFS. 
S.FS. 
F.FS. 


\ 
3 
3 




ai 
a3 

24 

35 


37.7«5 
37.675 
37.645 
37.531 

»7-7'7 


+ 7.4 
+ 7.4 
+ 8.6 
+ 8.0 

+ 3.7 


3.3 
3.6 
3.4 
a.8 
3. 1 


NW 
WNW 1 
NW 1 
NW 3 
WNW t 


FS.FH. 

FS.P. 

S.H. 

s.ea 

F. 


a 
2 
4 
4 

i 


37.743 
37.603 
37.6a6 
37.604 
37.715 


+ 9.7 

+ ia.3 

+ 9.» 
+ 8.5 
+ 6., 


3.4 
4.. 
3.5 

a.a 
a.3 


N 

NW 
NW 
N 

N 


1 



3 

1 


F.FS. 

F.FS. 

S.FS. 

H. 

H. 


1 

4 
4 
3 
2 


a6 

«7 

aS 

«9 
3o 
3i 


»7.754 
37.730 
37,6aa 
37.564 
a7.5aa 
37.369 


+ 4.« 

+ «.8 

4- '.5 

+ «.6 
+ 4.4 
+ 7.4 


>.4 
»4 

a.3 

«.7 
3.5 


NNW 
NNW 

sso 
so 

SSO 

so 


1 

1 
2 




S.FS. 

F.N. 

N. 

F. 

F.N. 

FS.HN. 


4 

3 
4 
1 
2 

4 


37.746 
37 694 
37.666 
37.666 
37.663 
37.616 


+ 5.9 

+ 5.7 
+ 8.0 

+ 7.9 
+ 8.9 
+ 10.3 


a.8 
a.6 
a.5 
a.5 
3.5 
3.5 


NW 

SW 

S 

SO 

SO 

NW 




3 
2 




H.S. 
N. 

F. 
F. 

S.FS- 
&FS. 


4 
3 

1 
1 
8 

4 


M 


37.688 


+ 7.«« 


3.59 

1 


0.7 


f. 5 


37.689 


+ n.7a 


3.9' 


1 


1 
[.2 




2.0 




















Die 


itized b 


/Gr 


5C 


;mr 


■M« 



M«teorol*git<lte B«ob»ebtnagen. 
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Oetober 1863. 



10 (Ihr Abeoda 



Bir. 0* 



Tb«nii. 
Böaum. 



paus. 



Wind 



Wetter 



Hu. 



Hin. 



Ombr. 

I 



Anmerknngen. 



.3^8 
.So 8 

.770 

f. 745 

.656 

.547 
.5i6 
.463 
.43a 
.5a6 

.440 

.339 

.571 

i.65o 

54a 

53a 

7«4 

.854 

.819 

.7^5 

.7*8 
.614 
.600 
.651 

•774 

.750 
f. 674 

.569 

.5i6 
r.46a 

.54t 



+ 9 

+ .0 

-|-i I 

+.3 
+•« 

+ M 
+ «« 
+ «• 

+ 13 

+ .0 

+ .0 
+ M 
+ .» 

+ .3 
+ .• 
+ 9 
+ « 

+ 7 

1+7 
+ 9 
+ 9 
+ 6 

+ a 
+ 4 

+ « 

+ 4 

+ 5 
+ 7 
+ « 



4.7 

4.5 

4.7 

5.0 

5.5 



a 

4 

I 

4.8 
4.« 

5.0 
4.1 

3.3 

3.9 
3.6 

3.4 
4.« 
3.) 
«.5 

«.5 

».4 

a. I 
9.5 
3.3 

4.0 



SSO 2 

NW 3 

NW 1 



SSO 



s 



SSO 

w 





2 

ON. 



8 

SO 

S 

SSO 

so 2 

WSW 

NW 

NW 

so 

W 1 



FS. 

N. 



P. 
tr. 

FS. 

N. 



N 

WNW 1 
NW 2 

?ww 

NNW 1 



OFS. 



S. 

S.FS. 
3FS.H. 



FS. 



NNW 
SSW 
SSO 3 
S 2 

SO 
SSW 



OS. 



N. 

PS.F. 
FS.F. 
tr. 
tr. 



FS.F. 
S. 

SFS 4 
F.N. 3 




+ 

+ 

+ 

+ 
+ 



+ 
+ 
+ 
+ 

+ 



«7.60t 



4-9. 3< 



3-9« 



0.8 



i.» 



1 + 
4 + 

2 + 
+ 



4+?3 

4I+ 9 

+ 9 

+ 7 



+ 6 

+ 6 

+ 8 

f 8 

+ 9 

+ «0 



+ 8.6 

±'' 

+ 9.0 
+ 9.<> 

+ 10. a 

+ 9« 

+ 9-8 
+ 10.0 

+ 9-*> 
+ 8.3 

+ 8.8 

+ 10.4 
+ 6.3 
+ 7.5 
+ 9.« 

+ 9-5 
+ 8.8 

+ 5-^ 
+ 4 ? 
+ 5.4 

+ 5.5 
+ 8.0 
+ 6.0 

+ a.a 
4- a.6 



3.'"94 



i.( 



.36 



+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



0.8 

0.4 
i.a 
a.5 

4.4 
6.a 



6.37 



Naohto tchw. Rg. 
Vorm. Öftere Rg. 

WtU. 8W 



0.36 



OHqT» Mttge. Str. S 

Higi. Nrg. 

lUfi.8tr.M,a 

iiA|lt|s.ickY.ftc.Ab4r. 

N.^ 

7orm. HOhenn. 



Hr gr. ,Ncht8.H0henn. 
Abdr.» Hohennebel 

1^ Hrge. icbv. Bg. 

HOhenn., C B<>'* ^- 
Ab. Rg. 

Abds. Bchw. Rg. 
Öfters schw. Rg. 



Reif. Hohennebel 

Reif 

Ab. Nrg. 



nTTgrüZm 



rrsT 



Göogfe 



tl8 



IfateoroUgiiek* Beohsektsagea. 



NoTeoiber 1863. 



1 1 
la 
i3 

'4 
i5 

i6 

I 

i8 

«9 

20 

ai 

aa 

33 

»4 
a5 

a6 

^7 
38 

»9 
3o 



• Uhr-Margos 



Bar. 0* 



st 

«7-494 
«7-495 
«7-44« 
17.768 
97.813 

a7-^«9 
37.8^0 
37.571 
37-470 
37.689 

37.3oi 
37.139 
37.686 
37.815 
37.6^5 

37.74a 
37.704 
37.836 
37 .96a 
37.996 

37.891 
37.773 

37.714 
37 7o3 
37 .8ao 

^7-907 
38.039 
38.o3a 
38.006 
«7.954 



37.731 



Rfaum 



+ 7 
+ 5 
+ 6 

+ « 
+ .0 

+ 9 

+ « 

+ 3 

+ « 



+ 3 

+ 4 

+ 4 

+ e 

+ 5 

+ 5 

+ 4 

+ 6 

+ « 

+ « 
+ « 

+ « 



+ 
+ 
+ 



+S.63 



Es- 



3.3 
3.0 
«.9 

3.3 
3.9 

3.0 

«•7 
«.4 

3.3 

«.9 

3.5 

3.9 
3.8 
3.3 
3.1 

«.9 
3.6 

3!3 

3.1 

3.5 

«.4 

3.3 
3.3 
3.^ 
3.5 

3.6 
3.3 
«.4 
«.9 

t.4 



NW 

W 1 

NW 

WNW 2 



3.56 



Wind 



ON. 



WNW 3 
NW 

WNW 1 
SSO. 1 
NO 



*FS 



s 

SSO 

SSW 
SSO 

so I 



FS.H. 
F. 
FS.F. 
N. 
FS.F. 

HN. 
OlN. 
N. 
N. 
tr. 



WNW 
NW 2 
NNW 
NW 
SO 



Otr. 



FS.H. 



SO 

S 

s 
s 
s 



s 

N 

OSO 
N 
NNO 



0.6 



Wett« 



4 

S.FS.N. 4 
F.FSJI. 

Ol« 
FS.F. 2 « 



OS 



.FS. 

N. 



Itr. 



S.N. 
S.N. 

tr. 
FS. 



Itr. 



43 

1 

33 

4« 



3« 
43 
43 
43 
4 



43 
33 

03 
43 

4 

43 

43 
43 
43 

43 



2 Ulir Nacbmittigi 



Bw. 0* 



.496 
.34- 
.545 
.704 
.793 

.703 
.65o 
.530 

.559 
.563 

.«37 
.383 
.751 
.786 
.703 

.731 
.713 
.877 

.973 
.963 

.809 
.740 
.637 

• 736 
.846 

.956 
.016 
.986 
.oo3 
.939 



3.237.718 



Tbl 



Ex- 



+ 6.8 
+ 7.® 
+ 8.5 

+ 10.43 
+ 11.83 



3.3 

3.0 

3.7 



+ 6.5 

+ 5.3 

+ 4.8 

+ t.9 

+ 3.8 



4.7 
5.5 

5.7 
+ 6.8 

+ 7 



+ 
+ 
+ 



+ 
+ 
+ 

+ 



7 ' 
5.1 

7.« 
8.4 
4.« 



+ 3.0 

+ 3.3 

+ «.4 

+ 6.3 

+ 3.5 

+ 4.4 
+ 4.« 
+ 4.6 

+ «.4 
— 0.7 



N 

SO 
NW 

w 

NW 



-1-5.38 



3.6 

3. t 

3.5 

3.4 
I .1 

».9 
3.9 
3.1 
3.4 
3.4 

«.9 

«.7 
3.6 

3.4 
«.7 

3.5 

3.3 
3. 1 
3.0 

3.5 

3.8 
3.5 

«.4 

t.6 
1.8 



NNW 1 
W 2 
NW 
80 1 
SSO 2 



3.64 



Wind 



OS 
1 
2 
OFS. 



4 
2 



F& 
FSA 

a.& 3 

1 
S. 3 



0^. 



S.N. 
F& 



ON. 



S 
NW 

SSW 

S Oltr. 

NW Otr. 



ON. 



NW 1 
WNW 1 
NW 1 
NW 

80 



SO 

SSO 
SSO 
S 1 



NW 

N 

80 



NO 



0.7 



S. 
FSJ. 



HN. 



tr. 

tr. 

FS.H. 

H. 



ON. 



N. 
tr. 
tr. 
0IFS.H. 
tr. 



ON. 
Otr. 
9 



4 
3 

4 
4 



4 
4 
4 

4 



4 
4 



4 
4 
4 
3 



4 
4 



S. 
H. 
F.FS. 



3.5 



u i y i i i ^yu u^ 
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NoTember 1863. 



10 ülir Ab«nda 



Bar. 0* 



Therm. 
lUaum. 



paiu. 



Wind 



Wetter 



Max. 



Min. 



Ombr. 



Anmerkungen. 



»7 .5oQ 

'7.7*9 
^7,780 

«7.804 

17,853 
«7.653 
«7.4B1 
«7.683 
«7 .4^^ 

«7. 146 
«7 .5a5 
«S.807 
«7.765 
«7.736 

«7.736 
«7.806 
«7.949 
«7.987 
«7^947 

«7.793 
«7.746 
17.643 
«7.Soa 
«7.873 

«8.00a 
«8.o4i 
«8.017 

«7.999 
«7.979 



«7.749 



+ '6 

+ 5 
+ 5 

+ 8 
+ 10 

3 
3 

3 

a 
a 

+ 4 

+ 5 

+ 6 

+ 5 

+ 7 



+ 5 

+ 4 

+ 6 

+ 4 

+ 4 

+ « 

+ • 

+ ' 

+ a 

+ » 

+ 4 

+ 3 

+ . 

» 1 

' « 



3.« 
3.1 
«.« 
3.4 
3.6 

«.9 
*.9 
«.5 
«.3 
1.3 

«.8 
«?p 
3.4 
3.1 

3.1 

«.8 
«.5 

«.7 
3.0 

«.8 

«.5 
«.« 
«.« 
«.5 
«.5 

«.6 
«.7 
«.9 
».7 
1.6 



NW 

S 

NW 

NW 

NW 

NW 
NW 
SO 

N 
S 



2 



SSO 
NW 
S 1 

SSO 1 

NW 



NW 
NW 
NW 

NNW 

aso 



tr. 
F. 

s. 

FS. 

FS.F. 

F. 

tr.' 

tr. 

tr. 

tr. 

HN. 

HN. 

N. 

tr. 

N. 

FS.F. 

tr. 

N. 
N. 



2tr. 

Itr. 



tr. 

S.HN. 

Bg. 



N 0»S 

OSO 

N 

>'N0 

NO 



tr. 
FS.F. 



N. 



+ 7 
+ 7 
+ 8 
+ •« 
+ .3 



2+10 

4+ 5 

+ « 

4+ 4 



+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
4 + 

+ 
+ 
+ 



+ 4 

+ 4 

+ 4 

+ « 

• o 



+3.89 



a.6o 



0.8 



3.3 



+ 5.7 
+ 4.9 
+ ».8 
^ «.5 
+ 8.8 

+ '.3 

+ «.8 

+ 1.8 

-i- a.a 

+ o.« 

+ «7 
+ 3.5 

+ 3.7 

4- 5.0 
+ 5.1 

+ 4.« 

+ 3.4 

+ 3.8 

4- «.o 

-f- «.« 

+ «.4 
+ ,0.7 
+ 0.3 

+ ».' 
-[- a.o 

+ «.« 

+ «.» 

— 0.7 

— 3.6 

— 4.0 



t.79 



.7« 



3.04 
a. i5 
o. 18 

0.36 



0.36 



0.18 



0.18 



a.68 

0.7« 
1.07 



i3.6i 



Nrg. 

7^* Mrgt. Mhw. Bg 

^ Mrgft. schw. Bg. 
lMf,ll.,NaebUStr.W(iW 
HOhenn., Str. NW 

Öfters Bg. 

Nachm. Bg. 
Bg. n. Schnee 
HOhenn.. Ab. Bg. 

Ab. Bg. 
Mrgt. Nrg. 

HOhenn., Ab. Nrg. 
Abdr. 

Öfters tchv. Bg. 
O^MrgB.achv.Bg. 

7»Mrgg.Nrg.,CHo« 
Nrg. 

Mrgs. Nrg. 
HOhennebel 



oft Bg., Hohenneb. 

Often schv. Bg. 
Öfters Bg. 

HOhennebel 
Beif 



£\r^r\<;^\ 



sto 


• 


Holtorologltohe Beobaehinngoa 








Deeember 18§3. 


B 



6 Uhr Korgeni 


2 ühr Nadunittogs 


Bar. 0<^ 


Thenn. 
lUamn. 


Ex- 

pan». 


Wind 


Wetter 


Bat. 0« 


Therm. 
Biaum. 


Ex- 
pani. 


Wia4 


Wetter 


1 


•^7-989 



- 3.5 


tu 
i.S 


SO 1 


%t. 4 


«7.939 



— a.o 


tu 
1.6 


SO 1 


tr. 4 


a 


37.797 


— 3.8 


1.5 


SSO 2 


FS.F. 2 


37.610 


— 1.5 


1.6 


SO 2 


H.N. 3 


S 


37.636 


— a.o 


».7 


SSO 


tr. 4 


37.533 


— 1.0 


1.8 


S 1 


tr. 4 


4 


37.454 


— 0.7 


3.0 


NW 


tr. 4 


37.610 


+ «-4 


3.1 


NW 2 


H.S. 3 


5 


37.97a 


+ «.a 


«.9 


WNW 1 


FS. 3 


37.974 


+ 3.7 


a.o 


NW 1 


H.S. 3 


6 


«7. 949 


— i.a 


t.8 


SSO 1 


N. 4 


37.865 


+ 0.3 


«.9 


S 1 


tr. 4 


7 


37.883 


+ >.8 


3.3 


NW 


FS. 3 


«7.987 


+ 4 


3.5 


WNW 1 


a.s. 4 


8 


aa.oaS 


+ ».7 


3.3 


WNW 


FS.F. 2 


37.940 


+ 5.5 


3.4 


SSO 1 





9 


37.857 


— 1.4 


1.8 


S 1 


N. 4 


37.843 


— 0.5 


3.0 


S 1 


N. 4 


10 


37.804 


— 3. 8 


i.6 


SW 


N. 4 

• 


37.747 


+ 4.« 


«9 


NW 2 


FS. 3 


1 1 


37.733 


+ 4.6 


a.3 


WNW 8 


FS.P. 2 


^7.661 


+ 6.7 


3,3 


NW 3 


H.& 4 


la 


37.430 


+ 5.6 


3.4 


NW 4 


tr. 4 


37.4«9 


+ 7-- 


3.7e 


NW 4 


H.S. 3 


i3 


37.3^3 


+ 7.5 


«.7 


WNW 4 


H.GH. 4 


37.550 


+ 4.7 


I .3 


NNW 3 


FS. 2 


«4 


37.606 


+ 3.5 


3. 1 


WNW 3 


tr. 4 


37.634 


+ 3.8 


3.6 


NNW 1 


Rg. 4 


i5 


37.645 


+ 5.4 


3.6 


NW 2 


S.FS. 4 


37.655 


+ 6.3 


3.5 


NW 3 


FS.H. 3 


i6 


^7.744 


+ 4.0 


>.4 


WNW 1 


FSF. 3 


37.63a 


+ 5.6 


3.4 


NW 


F. 1 


»7 


37.430 


+ «• 


3. 1 


SSO 


tr. 4 


37.448 


+ «.8 


3.3 


SSW 


FSJI. 4 


i8 


37.534 


+ «.7 


3.3 


SSW 


N. 4 


37.60a 


+ 4.5 


3.3 


NW 


BLS. 4 


«9 


^7.879 


+ 0.; 


1.6 


NW 


FS. 3 


37.793 


+ 3.4 


t.8 


WNW 2 


F.FS. 2 


20 


37.863 


+ 3.6 


3.3 


WNW 2 


tr. 4 


37.847 


+ 5.5 


3.5 


WNW 1 


FS.F, 3 


ai 


37.73a 


+ «.4 


3. I 


NW 


FJJ. 2 


37.667 


+ 4.4 


3.3 


NW 1 


F.tt 2 


aa 


^7.^97 


+ 3.4 


3. f 


SW 1 


FS.F. 8 


37.077 


+ 6.5 


3.3 


WNW 1 


H.& 4 


a3 


37.59a 


+ «.4 


1.5 


NNW 2 


F. 1 


37.568 


+ t.7 


«.7 


NW 2 


H.FS. 2 


34 


37 35o 


+ «.■ 


1.9 


WNW 4 


S.H. 4 


37.518 


+ 3.4 


1.6 


NNW 3 


H.S. 3 


a5 


37.81a 


+ a.B 


3.0 


NW 1 


S.FS. 4 


37.831 


+ 4.7 


3.6 


NW 1 


H.S. 4 


36 


^7.808 


+ 3.3 


»•7 


NW 


tr, 4 


»7.757 


+ 4.3 


3.6 


NW 


S.HN. 4 


«7 


»7.57^ 


+ «.4 


t.9 


WNW 1 


FS.F. 2 


37.379 


+ 4.3 


3. 1 


W 


H.S. 3 


:k8 


»7.4«6 


4 0.8 


».7 


WNW 2 


FS.P. 2 


37.553 


+ 0.5 


1.6 


NW 2 


FSH. 3 


«9 


37.804 


3.0 


».6 


WNW p 


FS.F. 1 


37.703 


— 0.6 


i.9 


NW \ 


N. 4 


3o 


37,aa6 


+ 4.4 


3.3 


NW 4 


FSH. 2 


37.359 


+ 3.5 


3. t 


NW 3 


H.S. 4 


3i 


37.511 


— 1.8 


1.6 


NNW 1 


FS. 3 


37.667 


— a.o 


3.a 


NNW 1 


H 2 


M 


37.659 


+ i.5o 


1.98 


1.3 


8.2 


37.656 


+ 3.03 


3. II 

V 


1.5 

■ • 


3.1 
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Deeember 1863. 



10 Uhr Abends 



Bar. ()• 



.893 
f . 59a 

.3ia 
P.895 

r.871 

1.048 

.874 

.847 

f«8oa 

f. 555 
,a63 

f. 739 

. 725 

.7-4 

.49« 
.5aa 

.845 
.860 
.80a 

'63o 

r.a3u 

.S18 

'.777 
f. 838 

709 
.«90 
.783 
.519 
.56a 
.680 



«7.681 



Therm. 
Eiaam. 



— o 

+ « 
+ » 

— o 

+ 3 

— o 

— a 

+ 4 
+ 5 

+ 8 

+ 3 

+ « 

+ 5 



a.4 

a.o 

7 
7 
4 



+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



+ 3 

+ 4 

— I 

— I 

+ o 

— 5 



+ «.54 



Ex- 



tu 
«.4 



Wind 



SSO 
S 
S 
NW 



S 

NW 
SO 
SW 
WNW 2 



F. 

tr. 
tr. 
tr. 
tr. 

tr. 
tr. 
N. 
N. 



NW 3 
WNW 4 
NW t 

NNW 1 
WNW 3 

S 

SSW 1 
NW 1 
WNW 3 
W 



NW 

NW 

W 

NW 

NW 



Wetter 



Fs.r. 

FS. 
tr. 

tr. 
S.FS. 

Fß.F. 
tr. 
tr. 
tr. 

N. 



3FS.F. 
2S. 
1 FS.F. 
2F. 
Otr. 

NW OS. 
NW 3tr. 
NNW 2FS.r. 
SSW o\ 
N W 

NW Ol 



tr. 
tr. 

N. 



1.4 



4 + 
4 + 
+ 
4 
4 



+ 

+ 
+ 
+ 
+ 



3.2 



Max. 



Min. Ombr. 



— «.7 
«.4 

+ «.: 
+ S.4 
+ 4.3 



a.9 

4.5 

6 

0.4 

4.« 

6.3 
9.« 
«.7 

5.8 

67 



+ 6.0 

+ a.« 

4|+ 4.9 

+ 3-7 

2+ 6.0 



+ 
4 + 
+ 
+ 
+ 



+ 
4 + 
« + 
4 + 
4 




4.8 
5.a 

5.0 

5.4 
1.5 



3.9 
a.8 

».9 
0.9 
1.8 

1.5 
+ a.» 

— ».9 

— 3.5 

— a.7 

+ 4.4 
+ 6 
+ a.6 
+ 0.4 

4- 3.6 

-f- o.a 
+ 0.3 
+ 02 

+ 0.4 

— 0.3 

+ *•» 

o.a 
0.0 
0,0 

+ ^.4 

+ 1.9 
+ «.4 

a.5 
a.a 

— a.4 

— 7.7 



• • . t • 
1 .07 



1.07 
o. t8 



0.36 



8.a3 



0,18 



i.aS 



i,a5 
0.88* 
i3.5o 
i.i3 



Anmerkungen. 



Reif;N..HOhenneb 
Reif, NebeUcbnee 
H.,laihlilc.,61aUMi,SihiM 

EL, «i-l* Mtp. i Um 

Hn.,Nehti.Bg.Q.Seh. 

Vonn.Bg.a.Sch..N 

N. 

Reif 

Frosta., Ab,.8eliw JKg. 

Nachts sehv. Bg. 

sdKw. Bg. « 

r:H^I|i.uh.lf.Jlcku.8ch 

Slr.llf,U4.fckv.l|. 

Abdi., N. 

Reif, Ab. echv. Bg. 

Irgi. Rif., AMi. Mkt. If . 

Abdi. echw. Bg. 



Beif, ETohennebel 
oft lehv. Bg. 

y«nSck.i.lf.,Str.WKW 
Mrgs. Rg. n. Seh. 
oft gehw. Bg. 

Mrge. f chv. Bg. 

oft 80h., Schget. 



*9. 






OOgl ( 



ü«b«rtielil d«r metBorologitehen BeobaohtnDg«iL 



Vebersidift der mefteorologisehen Beobachtiingen 
im Jahre 1863. 



1863 



■ar^aetentaid Ii Par. lallet «■! 0* t^aiair rtimtlfU 



6* M. 2* Ab. 10* Ab. 



Mittl. 



Höchster 



Tiefiiter 



Jänner . . . . 
Febmar . . . 

M&ri 

AprU 

Mal 

Juni 

JuU 

Augnit . . . . 
äept«Qb«r . 
Ootobor . . . 
Norember.. 
Deeamber . . 



27.603 
27.855 
27.440 
27.557 
27.534 
27.537 
27.626 
27.576 
27.581 
27.588 
27.731 
27.659 



27'/572 
27.844 
27.435 
27.545 
27.505 
27.519 
27.596 
27.551 
27.557 
27.589 
27.718 
27.656 



27';579 
27.870 
27.453 
27.562 
27.522 
27.540 
27.612 
27.557 
27.566 
27. 601 
27.749 
27.681 



277585 
27.856 
27.443 
27.555 
27.520 
27.532 
27.611 
27.561 
27.568 
27.593 
27.733 
27.66S 



den 



26. 
21. 
23. 

1. 

9. 
30. 

2. 

9. 
12. 
18. 
27. 

7. 



28V083 
28.169 
27.932 
27.838 
27.791 
27.777 
27.912 
27.790 
27.891 
27. 854 
28.041 
28.048 



den 



919 
337 



19.|26V916 
9.i27 276 
16.|26 
2a 27 
24.26.996 
12.27.245 
18.27.229 
21. 27.286 
22. 26.864 
13 27.125 
12. 27. 139 
22 27.077 



Jahr 



27.607 



27.591 



27.608 



27 602 



21. Febr. 



28.169 



22.Sept|26.864 



Wime Back l^ftBaar. 



6* M. 



2* Ab. 



10* Ab. 



Mittl 



GrOMte 



Kleinsta 



J&nner . . . 
Februar . . 

Mftrz 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August . . ". 
September 
October . . 
Norember. 
December . 
Jahr 



1?70 

0.90 

3.57 

4.90 

10.30 

12.73 

13.32 

14.12 

10.64 

7.61 

3.63 

1.50 



4?22 

4.98 

7.87 

10.26 

16.52 

18.05 

19.09 

21.13 

16.59 

12.72 

5.28 

3.03 



2?05 

2.29 

5.03 

6.96 

12,22 

14.19 

14.90 

16. 42 

12<90 

9.30 

3. 89 

1.54 



2?66 

2 72 

5.49 

7.37 

13. Ol 

14.99 

15. 77 

17. 22 

13.38 

9.88 

4.27 

2.02 



den 



30. 

7. 

6. 
14. 
19 
29. 
22. 
10. 

3. 
16. 

5 
12 



10?4 
12.3 
14.0 
17.0 
23.0 
27 
26.3 
28.4 
25.2 
19.8 
13.0 
9 1 



den 



1. 

20. 

2 

1. 

9 

3. 

19 

22. 

12 

27. 

90 

31. 



1?5 

— 5.8 

— 1.0 

— 1.2 
+ 4.4 
+ 5.1 
H- 7.5 
+ 8.9 
4-6.2 
4-0.4 

— 4.0 
7 7 



— 7.08 



+ 11.64 



+ 8.47 



9. 06110. Auguttj4- 28. 4131. 

I • I 1 



Dec 



7.7 



Spaukf ftfl itf itaste Im Ptr. Ifadem. 



6* M. 2* Ab. 10* Ab. MiitL 



GrSsste 



Klebste 



Janner .... 
Februar ... 

Mftrs 

April 

Mai 1 

Juni 

JuU 

Angust . .' . . 
September . 
October... . 
Norember . . 
Deeember . . 



2.01 
1.8(^ 
2.33 
2.51 
3.75 
4.48 
4.32 
4.72 
4.12 
3.59 
2.56 
1.98 



2.19 
1.92 
2.46 
2.66 
3.83 



4.56 
4.37 
4. 93 
4 43 
3.91 
2.64 
2.11 



2.15 
1.90 
2.40 
2.77 
3.95 
4 70 
4.50 
5.02 
4.34 
3.91 
2.60 
2.00 



2.12 

1.87 
2.40 
2.67 
3.84 
4.58 
4.40 
4.89 
4,90 
3.80 
2 60 
2.03 



den 



7., 8. 26. 

1. 

17. 

13., 28. 

23. 

29. 

23. 

12., 13. 

3. 

5. 

5. 

12., 26. 



2.8 
2.9 
3.6 
3.8 
5.3 
7.0 
6.4 
6.5 
6.1 
5.7 
3.9 
2.7 



den 



21. 

20. 

" 31. 

l.,2. 

. 9. 

3. 

17. 

22^23. 

12. 

25.. 27., 28. 

10. 

13. 



1.5 
1.0 
1.4 
1.5 
1.7 
1.9 
2.7 
8.4 
82 
2.1 
1.1 

1.0 



Jahr 



3.18 



3.33 



3.35 



3.29 



» 29. Juni 



7.0 » 20. Februar 



ü«b«rBie1it der meitorologisolieii B«obaelitnng«ii. 



1863 



WMsttrke 



6* M. 2* Ab. 10* Ab. 



■ewUkug 



6* M. 2* Ab. 10* Ab 



Jftnner . . . 
Februar . 

M&rz 

April 

Mai. . . . . . 

Janl . . . j . 

Jmll 

Angvst . . . 
September 
Oetober. . . 

INoTeraber . 
December . 



0.8 
09 
9 



0.6 
0.7 
6 
1.3 



13 
1.4 
1.5 
1.0 
1.1 
1.2 
1 4 
1.2 
0.9 
12 
7 
1.5 



1.1 
1.2 
1.0 
0.4 
0.6 
1.0 
0.9 
1 
0.8 
0.8 
0.8 
1.4 



3.0 

1.8* 

2.8 

2.1 

1.6 

2.0 

2.2 

1.4 

2.1 

2.5 

3 2 

3.2 



3.0 
21 
3.4 
2.6 
2.4 
27 
2.5 
18 
2.3 
2.0 
3 5 
3.1 



3 6 
2.0 
2.8 
2.0 
1.9 
2.0 
2.0 
1.3 
2.4 
1.9 
3.3 
3.2 



Jahr 



0.77 



1.20 



0.92 



2.32 



2762 



2.37 



Atslekt des llmmtU 



heiter 



tbeOweiM 
bedeckt 



trüb 



Nebel 



Begen 

7 

9 
15 
18 
14 
15 
15 

7 
11 

9 
17 
20 



Schnee 



Uke de» nieder- 
•cklages !■ Par. Ui 



Ifi-kL 



gröMte Regen 
menge in 24* 



Jänner . . . 
Februar . . 

MUrz 

April .... 

Kai 

Jnni 

Jnll 

Augnst . . . 
September 
Oetober. . . 
NeTember. 
December . 




4 

1 
1 


3 
3 






23 
23 
21 
26 
28 
28 
30 
27 
23 
27 
17 
23 



8 
1 

10 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
4 

13 
8 



22 

12 

9 

10 

3 

1 

1 

2 

12 

20 

20 

18 



2 
5 
3 
1 







1 

10 



5.91 
2.88 
15.19 
19.76 
15.52 
19.89 
13 24 
11.28 
21.64 
6.27 
13.61 
29 10 



den 20. 
9 
30. 
'26. 
23. 
16. 
24. 
18. 
22. 
2. 

a 

29. 



1.25 
1.75 
5 94 
5.56 

10.94 
8.00 
8.23 
9.84 

13.59 
3.94 
3.04 

13.50 



Jahr 



12 



296 



67 



130 



157 



22 



173. 57122. Spt 



13.59 



TerlkeilMg der WiBde«riektugeB 



N 



NNO 



NO 



ONO 



OSO 



SO 



SSO 



SSW 



sw 



WSW 



w 



WNW 



NW 



NN^ 



Jänner . . . 
Febmar . . 

Uin 

April .... 

Mai 

Jnni 

JnU ..... 
Angoft . . . 
September 
Ootober. 
NoTembev . 
Pecember . 





1 
5 
1 

1 
1 
2 
1 
2 




10 
2 
7 
2 

1 
1 

3 

15 
9 
6 



12 

16 

10 

12 

10 

17 

6 

12 

11 

3 

5 

18 



20 
22 
26 
23 
19 
27 
38 
35 
33 
20 
24 
36 



5 
13 
9 
9 
9 
5 
17 
7 
6 
6 
4 
9 



Jahr 



87 



14 



16 



12 



81 



56 



154 



29 



23 



13 



41 



132 



323 



99 



Google 



Digitized by 



t24 



UebtrsUht d«r meleorologiiehen Beobaohtm&gett. 



1863 



iisIeU itn liauiek 



Gewitter ete. 



Mrgr. d. 8. ; Abdr. d. 7.« 20. ; 0Hof mit einer Neben- 

lonne d. 22.; C^of d. 8. 24., 26., 29.. 30.; 

Wta. d. 20. 
Mrgr. d. 22-: Abdr. 7.. 10- 18.. 20., 25., 26.; 

OHof d. 10., i% (mebriach); C^of 1. (kl.), 

4., 23., 24. (U.) 
0Hof d. 3.. 4.; CHof d. 4.. 26.; Rgbg. d. 17., 18. 
Gew. d. 26. N-S; 28 S; WttL d. 28 S—N; 

Hgl. d. 26.; CHof. d. 2. 
Gew. d. 6. W, 6. N-SW, 0(2). 1 1 . WSW-0, 23. W-0, 

ßO; Wttl. d. 7. NW, 10. W, 11. u. N, 14. 

ONO a. SSO, 19. SW, 23. ONO tl SSO; Hgl. 

23.; Abdr. d. 12.. 15. ; C^of d. 25., 29. (kl.) 
G«w. d. 17. NW-S, 22. W, NW.S, 26. NNW-0. 30. 

NW, W-SO,SSW; WttL d. lO.SW, ll.NNW, 

12. 0-S, 17. W-N, ß, 19. NW, 20. O-SW, 26- 

W, 29. NW, 30. SSW n. 0; Hgl. d. 1.; Abdr. 

d. 17., 23..24. ; C^of d. 28.,29. (Nebeamond). 
Gew. d. 4. W-S (2), 12. S u. 0, 18. SO-NW ; WttL 

d. 3. SO, 12. S, 17. WSW, 18. SO. 23. NW; 

Nebensonnea d. 3.; 0Hof d. 4.; Abdr. d. 7. 
Gew. d. 5. W-S, 11. SO-0, WSW-NW, N; Wttl. 

d. 5. NO, 6. SSO u. WSW, 10 NNW, 11. 

SO, 12. W, 13. NW, 16. NNW-O tl SW, 

i7.WNW-N0, 31. NW; ©Hof d. 22. (öfters). 

Abdr. d. 4., 13- 19.; C^of 22., 25. 
Gew. d. 1. S; WttL d. 1. S n. N; 0Hof d. 7.. 

10., 14., 16.; NebeoBonnen d. 6., 7., 10.; 

Abdr. d* 5., 11.; C^^^ d- 9^* 
Wta d. 5. SW; Mrgr. d. 17; 0Hof d. 10. 

Abdr. d. 13., 18.; CH<>f ^ 21. 
Abdr. d. 15.; C^of d. 19. (kL). 
Nebentonne d. 4. ; Rgbg. d. 12. ; C^of d. 27- (kl.). 



Stürme 



d. 10. S, 19., 21. WNW, 
.20. NW. 

d. 13. NW. 



i8.,i9.finr, !8.iif , tt.fif ^nr. 

d. 20. NW. 

i.8-26. WNW, 13.,30.NW. 

d. 13. NW. 

d. 17. WNW, 28. S. 

d. 5. W, 17. NW, 21. WNW. 

d. 10. S, 12. SO. 
d. 4. WNW, 5 NW. 

i 11 oibi; 45., ». iif,o.finr. 



Jftnner . . . 
Februar . . 



Mars. 

Aprü 



Mfti. 



Juni ... 



Jnli 

Angust . . . 

September 



Qctober. 



November. 
Deeember . 



Gew. 26 ; WtÜ. 42 ; Hgl 3 ; 0Höfe 12 (2 mebrfoehe) 
Nebentonn.5.; CH<^fo23(&^l)>l^^^ABm<>^^* 
Rgbg. 3. 



Jahr. 



28 Stürme, daroater ein 
Orkan. 



Stand des Barometers: 98.05 Wiener Klafter = 95.41 Toisen über dem adriatitehen 
Meere, oder 101.7 Wiener Fnss Über dem mittleren Spiegel der Donau. 

Die Beobachtungen wurden am Gefassbarometer ron Heinrich WeilhOfer gemacht. 
Dasselbe ist In Pariser Zolle und Decimaltheile derselben getheilt. 

Der Dnnstdruck wurde an einem nach Lamont (Annalen für Meteorologie und Brd- 
magnetismus 1842) getheilten Psychrometer abgelesen und ist in Pariser Linien angegeben. 

Das Maximum der Temperatur gilt für die Zeit Ton 8^ Morgens des nebenstehenden, 
bis 8^ Morgens des folgenden Tages. 

Ombrometer nach Homer; ein Umschlag ist gleich 0. 17885 Par. Lin. RegenhShe. 
Sehneewasser ist durch einen * kenntlich gemacht 

Für die Starke des Windes wurde die Beaeichnung Ton Lamont'a Annalen für 
Meteorologie und Erdmagnetismus Jahrgang 1842 gebraucht. 

Abkürzungen: tr. trüb, h. heiter, Rg. Regen, Seh. Schnee, Nrg. Nebriregen, N. 
NebeU Fm. FrostnebeL HN. Hohennebel, HgL Hag^l, Gew. Gewitter, Str. Sturm, WttL 
Wetterleachten, H. Haufenwolken, GH. geschichtete Haufenwolken, H.GH. Hanta- nad 
geschichtete Haufenwolken, FH. federige Haufenwolken, F. Federwolken, FS. federige 
Schichtwolken, S. Schichtwolken D. Dünste, Ab. Abends, Mtt. Mittags, Ndhm. Nach- 
mittags, Hör. Horlaont Hof Sennenhof C Hof Mondhof; Abdr. Abendrüthe, Mrgr. 
Morgenrdthe. 

Die Ziffern in der Colomne »Wetter« geben den Grad der Bewölkung an; 4 bedea- 
det, dass der gante Himmel, 3 dass beiläufig %, 2 dass % und 1 daM % ^m Himmels 
bedeckt ist 



Google 



u i y i i i zyu uy 



Tafeln zur Rednction der Zonenbeobachtimgen. 

Zone 64. 1857. Februar 18.' 2) = + 17« 30' 4« = + 0:03 

t k k' d a 

gAjtr + 28:i7 - +0M2 — 63'0 «». —13'!« 

30 28.12 l 0.12 65 5 "^ ;f 13.6 

40 28.07 \ 0.12 67.9 tz 13.6 

50 28.02 \ 0.12 70.4 ;•; 13. 6 

6 27.97 l 0.12 72 8 1 * 13. 6 
10 27. 91 \ 0.11 75.2 ;* 136 
20 27.86 l 0.11 77.6 i\ 13.6 
30 27.80 l 0.11 79.9 *•; 13.6 
40 +27.74*^^+0.11 — 82.1'^*-* —13.5 

Zone 65. 1857. Februar 18. D = + 17® 20' J< = + 0:03 

77.30« ^ 27f43 __ « + OflO — 89''.3 ."^ — 13':'6 

40 27.37 l 0.09 9t. 2 "" \l 134 

50 27.31 \ 0.09 93.1 \l 134 

8 27.25 l 0.09 94.9 \l 13 4 
10 +27.20 ^ +0.08 — 96.7""*'* —13.4 

Zone 66. 1857. Februar 25. D = + 17» 20' J< == + Of03 

6^ r + 31f88 _ Ä + 0fl2 — 72'!l ,*.. — 13".6 

10 31.82 ; 0.11 74.6""*? 13.6 

20 31.76 l 0.11 76.9 J* 13.6 

30 31.70 l 0.11 79.2 %'{ 13.6 

40. 31.64 l 0.11 '81.5 %l 13.6 

50 31.58 2 0.11 83.8 ;2 13.6 

7 31.52 ^ 0.11 — 86.0 "^ -*•* —13.5 

Zone 67. 1857. Februar 26. D = + iV 10' Jt =: + 0f03 

6*0- +32f59_^ +0.12 — 70*4 -.i». — ia':6 , 

10 32.53 l 0.12 72.8'";-! 13.6 

20 32.47 l 0.11 75.1 *; 13. 6 

30 32.41 l 0.11 77.3 il 13. 6 

40 32.35 l Oll 79.8 J; 13.6 

50 32.«9 l 0.11 82.0 •* 13. 6 

7 32.23 r 0.11 84.2 J? 13.6 

10 32.16 ; 0.10 86.3 Z] 13.6 

20 +32.10 ^ +0.10 —88.4""'* —13.5 

Zone 68. 1857. Febraar 26. i> = + 17* 0' Jt = + OIOZ 

8* 0~ + 31f76 _ - + 0.09 — 95V0 ."p — 13''.ö 

10 31.69 l 0.08 96.8 ^ ]'l 13.5 

20 31.63 l 0.08 98.4 J'S 13.4 

30 31.57 l 0.07 100.0 J* 13.4 

4p 31.51 l 0.07 101.5 }•; 13.4 

56" 31.45 l 0.06 102.9 ]'* 13.4 

9 31.39 l 0.06 104.2 H 13.3 
10 31.33 X 0.06 105.4 } * 13.3 
20 81.27 5 0.06 106.5 Ji 133 
30 31.21 l 0.05 107.5 ]'^ 13.3 
40 + 31.16""^ +0.04 —i08. 5 ■"■*•" —13.3 



Digitjgd by 



^üögle 



S86 Tafeln fnrRednetion derZonenbeobachtungeii — üebersicht der Zonen. 



Zone 69. 1857. M&n 14. D = + 16* 50' J< = + 0f04 



7*20* 
30 
40 
50 

10 
10 



8 



k 
43f08 
43.01 
42.94 
42.87 
42.80 
42.73 
42.66 



7 

7 

7 
7 
7 
7 



Zone 70. 1857. Mftrz 14. D 



9*20"" 

30 

40 

60 

10 



+ 42ri3 - 
42.07 "" r 

42.00 ; 

41.93 * 

+ 41.87 '^ ^ 



+ 0'A0 - 

0.10 

0.09 

0.09 

0.09 

0.08 
+ 0.08 — 

= + 16« 30' 

+ 0:05 — 

0.05 

0.04 

0.04 
-f 0.03 - 



d 
4472 
.46.2 
48. 2 
50.1 
52.0 
53.7 
55.4 



-2:0 

1.9 
1.9 

1.7 
^ 1.7 



Jt = + 0!04. 

62V3 
63.3 
64.3 
65.1 
65.8 



— l'.'O 
1.0 
0.8 

— 0.7 



i3':6 

13.6 
13.6 
13.6 
13. 6 
13.6 
13.5 



1374 
13.4 
13.4 
13.4 
13.4 



üebersicht der Zonen 1 bis 70. 



Zone Jahrgang Zone Jahrgang Zone Jahrgang 


1— a 1857 


35—43 . 


1860 58--63 1863. 


9—25 .1858 


44—50 


1861 64—70 1864. 


26—34 1859 
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